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			OTRAS DISPOSICIONES

			ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

			4653

			RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2026, del director general del Ente Vasco de la Energía, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la generación eléctrica para autoconsumo y la electrificación de los consumos térmicos mediante energías renovables (Eguzki Hotz) y su convocatoria para el 2026.

			El Ente Vasco de la Energía (en adelante EVE), ente público de derecho privado dependiente del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, los recursos energéticos renovables, la diversificación energética y la promoción de infraestructuras energéticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante CAE).

			A este respecto, el EVE viene desarrollando diversas acciones encaminadas a cumplir con los objetivos recogidos en la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E-2030). Entre estas actuaciones cabe citar los diversos programas de ayudas a través de los cuales se promueven acciones que persiguen el fomento del uso de energías renovables en instalaciones y edificios, en el territorio de la CAE.

			En esta misma línea el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de conformidad con los objetivos de la Política Energética del Gobierno Vasco materializados en el documento Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030), tiene como misión contribuir, mediante el necesario impulso público, a aumentar la eficiencia en el consumo de energía, a la consecución de un sistema energético más competitivo, más sostenible y más seguro, al disminuir el impacto ambiental, requerir menos energía para el consumo y reducir la dependencia de recursos externos.

			Asimismo, el fin de promover el despliegue de las energías renovables eléctricas en el territorio de la CAE, y el objeto adicional de paliar y mitigar los efectos derivados del conflicto en Irán y la inestabilidad en los precios energéticos, entroncan con la decisión del Consejo de Gobierno por la que se han activado, en un primer paquete de medidas del escudo industrial de Euskadi, 1.047 millones de euros con una subida del 51,4 % en ayudas para la transformación y diversificación de las pymes, señalando como uno de los ejes de ayuda la «Autonomía energética», que constituye uno de los objetivos básicos del EVE. Las medidas presentadas por el Consejo de Gobierno buscan dar respuesta a las principales necesidades trasladadas por los representantes de la industria vasca para hacer frente a las consecuencias del conflicto de Oriente Medio.

			Ante la necesidad de adaptación al cambio climático de Euskadi y de preparación de los edificios frente a las altas temperaturas sin que ello suponga aumentar la dependencia energética y la factura eléctrica, es necesaria la incentivación para la implantación de sistemas de climatización sostenible «Eguzki Hotz» a toda la ciudadanía vasca. En este sentido, se pretende facilitar la instalación de sistemas de climatización más eficientes y sostenibles, capaces de mejorar la temperatura y el bienestar ante las olas de calor cada vez más frecuentes.

			En consecuencia, el presente programa de ayudas se ha diseñado con el objetivo prioritario de promover acciones que persigan la realización de instalaciones de autoconsumo y la electrificación de los consumos térmicos mediante energías renovables, así como paliar y mitigar los efectos derivados del conflicto en Irán y la inestabilidad en los precios energéticos.

			

			Por lo expuesto, y según las facultades que me atribuye el Decreto 64/1985, de 5 de marzo, por el que se regulan las funciones de los órganos rectores del Ente Vasco de la Energía,

			RESUELVO:

			Artículo único.– Aprobar las bases reguladoras del programa de ayudas a la generación eléctrica para autoconsumo y la electrificación de los consumos térmicos mediante energías renovables (Eguzki Hotz), que figuran en el anexo, y su convocatoria para el año 2026, aprobación que lleva aparejada la autorización del gasto.

			DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Eficacia.

			La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

			DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

			Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el director general del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo boletín oficial.

			En Bilbao, a 23 de octubre de 2026.

			El director general del Ente Vasco de la Energía,

			MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.
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Las actuaciones de_generacién, los valores del Coste subvencionable unitario
méximo (Caum), a5f como las intensidades de las ayudas se detalan en las tabias
Siguientes:

Aczonss degenerasin s ey
ity
Ineaaionesseromicsspara caizaoen o ACS 1o
Ineones 9SG o TSR AR TSRS YO ACS. 23w
Tooseamerses || Ganenpesea edra srecees || peouehaerpresa

1 coste subvencionable total miximo de Ia actuacién d generacién térmica serd:
Coste subvencionabe total méximo (€)= Sumatoro (Csum x Ps)

Donde Caum e el coste subvencionable unitario de cada instalacién de 1 instalacién
de produceibn térmica; y. Ps s Ia potencia toal, en KW, de cada una de las unidades.
de produccién térmica nstaladas, debiendo tenerse en cuenta que las mismas se

obtendrin a través de las potencias de produccién térmica en calefaccién indicadas en
2= ohas teonioas 0 especiicacionss da s fabrcanies de 1as unidades d generacion
de acuerdo con los ensayos de a norma UNE-EN 14511 segin a temperatura de uso
ncicada en Ia memoria téorica o proyecto. En aquelas undades de generacion que
Suminisren calefaccién, refigeracén y ACS., se considerard como P Ia potendia
itaria de calefaccion de cada unidad, salvo en los 6250 en 105 que las uridades sean
Uiiizadas exclusivamente para refigeracion, para las que se considerar como potendia
(Px) Ia potencia unaria de refigeracién: 5 56 presentara algin 250 de produscién
xclusiva de ACS. 1a Ps a adoplar serd Ia de produceibn Unitaia de ACS. En aquelos
‘casos donde la potencia Ps unitaia no se pueda jusficar en base a dicha noma. se
xige Ia presentacién de un informe frmado por técnicola competente o empresa
Seredtada que ustfique 1 potencia Ps.

Por tanto, Ia ayuda seré:

Ayuda = Coste subvencionable total miimo (€) x % tamafio empresa

En todo caso, Ia ayuda no por superar el coste elegibie de a actuacin efectivamente
realizada y conversentemente justiicade.

3 Céleuio de la ayuda para las personas benefcarias que no realicen actividad
conémica por Ia que ofrezcan bienes ylo servicos en ol mercado, y tengan
naturaleza pibiica (os indicados en a base cuara)

instalacién de generacién térmica se caloularén de acuerdo tanto con
s actuaciones de generacién y ol valor de su respectvo Coste subvencionabl
unitario miximo (Csum) por KW instalado, como en funcin de la inensidad de.
‘ayuda a apicar que ser del 50 % sobre ol coste subvencionable foal méximo.
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en i resolucién de concesin de I ayud determina
e la msma.

4. Normativa apicable: las ayudas a que se refieren las presentes bases se sujelan a
lo dispuesio en las siguientes normas:

2) Los precepios bisicos contenidos en la Ley 3872003, de 17 de noviembre,
‘Generalde Subveniones.

b) Los preceptos bsicos contenidos en sl Real Decreto 85772000, de 21 de juio,
por o que se sprusba el Reglamento d la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
‘Generslde Subvenciones.

©) Ley 2012023, de 21 de diiembre. Reguiadora del Régimen de Subvenciones.

@) Ley 3012015, de 1 de octubre, del Procedimients Adminisirativo Comin de 1as
Administraciones Piblicas.

&) Reglamento (UE) 65172014 de Ia Comisin, de 20 de junio de 2014, por el que.

1 revisicn of atza delimporte

redaccibn it derivad de a5 modifcaciones incorporadas por el Reglamento
202211315, de 23 de junio de 202, por el que se modiica el Reglamento
85112014 y ol Reglament 202212473 (DOUE L 167/1).

) Decreto 608/1601, de 17 de diciembre. por o que se reguia el régimen general
e garantias y reintegros de las Subvenciones con Gargo a 105 PresupUS(os
‘Genersies de la Comunidad Autinoma del Pais Vasco y se estabiecen los
requisitos, régimen y obligaciones. de las Entdades Colaboradoras que
partiopan en su gestién.

) Ley 2011085, de 13 de julo, reguiadora de la Jurisdiccién Contencioso-
Administratis,

1) Decreto 8112023, de 20 dejurio, de atencién infegraly multicanal ala ciudada
¥ 06250 a los servicios pibiicos por medios sleirénicos.

) Orden de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economiay Hacienda, sabre
‘acraditacién del cumplimiento de obigaciones trbtarias y rente a a Seguridad
‘Sosial, asi como de Ias relativas al reintegro de subvenciones, en ol marco de
Ia= ayudas y subvenciones que s olorguen con cargo 4 165 Presupuestos
‘Generaies de Euskads

) Real Decreto 102772007, de 20 de ulo, por i que se aprueba ol Reglamento de
Instalaiones Térmicas an los Edfitos

5. Cuslquier otra nomativa de cardcter local, autondmics, estaal ylo europes que
pueda resuitar de spheacién.
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4 En el caso de subvenciones de importe superior 2 30.000 euros.

Para subvenciones e importe superior a 30,000 euros, cuando los o Ias salistantes.
sean personas juridicas, distintas de las enfidades de deracho pibice, con énimo de
ero Sujtas a1a Ley 3/3004, de 20 de diciemore, por 1 que se astablecen medidas de
lucha conira la morosidad on las operaciones comerciales (en adelante Ley 3/2004)
deberén acreditar cumpif s plazos de pago que se establecen en la itada Ley para
btener la condicion de persona beneficara. La acraditacién delnivel de cumplimiento
stabiecido se realzar por los siuientes medios de prucba:

L Las personasjridicas que, de acuerdo con a normativa contable pueden presentar
uenta de pércidas y ganancias abreviads:
A Documentacién que acredte que la enidad cumple con los requisios que
stablece la normativa contable para presentar cuenta de pérdidas y ganancias
‘Soreviadas

1) Balance aprobado de 1a iitma anuaiidad disponbie
2) Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abeviada de la iima anualidad inscrfa en
i ragiiro aue coresponda o, on caso de no estar nserta 2 fnalizacén de!
pla=o de raquerimiento, aprobada
3) Informe de Plantila Media e Trabajadores en Alta emitdo por la Seguridad
Social de la anuaidad corespondiente 3 la dosumentacion previaments
incicada. de s cbeigos da cotacin de s entidad.
B Gertifcacién suseria por el érgano de adminstracibn o equivalerte, con poder
e reprasentacién sufisents, en a que afimen alsanzar el rivel de cumplimiento
e o3 plazos de pago previstos en a citada Ley 2004,

Podrin también acredtar dicha circunstancia por alguno de los medios de
prueha previstos en el apartado relstivo & personss uidicss que no pueden
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada fetra b) de artculo 13.3 b
de1a LGS): para ese caso, se dispone de un modelo de dedlaracin rasponsable
(DR cumpliients ley-morosidac) en 1 pagina web de EVE.

i Las personas juidicas que, de acuerdo con Ia normativa contable no pueden
presentar cuerta de pérdudas y ganancies sbreviad:

A Certfcacion emiida_por auditor inserto en el ROAC que contenga un:
trascripeion desglosada de Ia informacion en materia de pagos deserita en I
memaria de lss dfimas cuentas snusies sudiadss, cusndo de elss se
esprenda que se alcanza e nivel de cumplmiento de los plazos de pago
establecidos on la Ley 312004, en base a la informacién requerda por Ia
cisposicin adicional ercera de a Ley 1872010, de 5 de u, de modiicacién de
s Ley 32004, Exta cerifoacion seré vilida hasta que resulten audtadas lss
uentas anuales del fercico siguiente.

B En ol caso de que no sea posivie emit ol certficado a que se refiere o nimero
nterior «informe de Procedimientos Acordadoss, slaborado por un Sudtor
insorto en el ROAC, que, en base a a revisin de una muestra representativa
e a5 facturas pendientes de pago a proveedores/as de a sociedad a una fecha
e referencia, concluya sin la deteceion de excepiones 3l cumplimiento de los
plazos de pago de 12 Ley 312004, o en ol caso de que se defeciasen, éstas no.
impidan alcanzar ol rivel de cumplimiento requerdo en o porcentaje previsto en
1 dispsicion final sexta, lera ). apariado segundo, de Ia Ley 132022, de 28
de septiembre, de creadén y crecimiento de empresas (en adelante Loy
1812022),





OEBPS/image/AC21460600153.png
9

RGN -
‘S0 JURARTIA UL AUDER
o R —

No se encuenira incursa en cualesquiera obligaciones de reintegro de ofras
Subvenciones o ayudas, o, en su caso, ha cumpido fiemente con sus
obiigacionas de reitegro de oiras subvencionss o ayudas, conforme a los
términos establecidos en los aricucs 4 y 7 de la Orden de 13 de febrero de
2023, del Consejero de Economia y Hacienda. Asimismo, no ha sido
sancionadola mediante resolucién feme con la pérdida de la posisiidad de
btener subvenciones conforme a Ia egisacién aplcable. En concreto, no ha
Sido sancionada administrativa o penaimenta por incurr en discriminacion por
razén de sexo o por incumplimiento de la normativa en materia de igualdad de
mujeres y hombxes, durante o perodo mpuesto en a correspondient sancién.

La presetacién de la justficacién conllevar la autorizacién de la persona
Soicitante para que el Groano conoedente obtenga de forma drect, a ravés
e certicados telematioos, informacién relativa a la inhabiltacion para la
btencién de subvencionas y ayudas piblicas, a sfectos de o dispucsts en o5
artcuios 13.2 de a LGS y 13.1.a de a Ley 20/2023

No obstante. 1 o el solctants podrd denegar expresamente el consentimiento
2 esta autorzacién @l Grgano concedente, deblendo aporiar entonces,
‘Geclaracién responsable, en os témminos indicados en este apartado

‘Se encuenira al coriente en ef cumplimiento de sus dbigaciones tibutarias .
‘conla Seguridad Socia, segin establece o atculo 22 dei RGS.

La presentacibn de Ia justficacién conllevard Ia aulorizacién del o de la
Soidiante para que e érgano concedenie cblenga de forma drecta la
‘acracitacién de las crcunstancias previstas en los ariulos 18 10 del RGS,
ravés de certiicados telemdticos, oo ello & excepridn d los relativos 3 1a
Hacienda Foral de Navarra y la Agencia Trbutara Estatal, corbicados que
‘daberd aportar 1a o el sofctante de a ayuda.

No obstante. el o 1a solctants podré densgar expresamente el consentimiento
2 esta autorzacién al érgano concedente, debiendo aportar enfonces ademss
e la deciaracin rasponsable, cerficado tributaro de estar al corfente del
‘cumplimiento de las obligaciones trbutaras, acredtacién del cumplimiento de
s obligaciones con la Seguridad Socia y certfcado tribufrio de residencia
fsca,

Alos efectos de esta acredtacién, s estar también a o dispuesto en la Orden
de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economia y Hacienda sobre
‘acreditacion del cumpiimiento de cbiigaciones rbutaras y rente ala Seguridad
‘Sosial, asi como e as relatias al reintegro de subvenciones, en ol marco de
Ias ayudas.y Subvenciones que se clorguen con cargo a [os Presupuestos
‘Generaies de Euskad.

No ha sofctado o recbido ofras ayudas para la misma actuacién o finaidad.
En caso de haberas saliotado o recibido, se indcars o importe de Ia ayuda
oicitada u obtenids, asi como s Adminisiracion. organismo o enfdsd pibica
‘concedente. En caso de haber reciido oiras aydas, se deberd aportar copia
e las resoluciones posiivas de oforgamiento de oiras ayudas concedidas por
otros organismos 2 facha de fustfcacin.

La presentacién de la justifcacién conllevars a autorizacién deide la solctante
para que of érgano concedente obtenga de forma directa, & ravés de
ertiicados telematicos, informacion elativa a Ia obtencién de cudlesauiera
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condiciones nominales de disefo, con temperaturas de impulsion superiores a

s

En lo que respecta a la consideracién de ios fbutos como coste subvencionabe, se
st o dispuesto en ol arcuio 30.8 de a Ley 20/2023.

3. Cuantia dea avuda

) Cuantia de las ayudas en inversiones para la realizacion de nuevas
instalaciones. de generacién de energia eléctrica para autoconsumo con
Tuentes de energias renovables, ampliacion de nstalaciones ya existentes, asi
como _instalaciones dealmacenamiento. asociadas fanto 3 muevas
instalaciones de generacion como a instalaciones existentes

La potencia de generacién, a efectos del cdlculo de la ayuda, se corresponderd con
Suma de las potenciss miximas unariss de los nuevos médulos folovolsicos que
onfiguran dicha instalacién (conocida cominmente como potencia pico). medidas en
ondicions esténdar segin Ia norma UNE corrsspondiente. En el caso edico, I3
potencia de generacin. a fectos del calculo de 1a ayuda, se corresponderd cona suma.
e a5 potenciss nominales untaria de ios nuevos generadores instalados.

12 Céloulo de Ia ayuda para las personas benefciarias que o realizan ninguna
actividad econémica por la que ofrezcan bienes yio senviios en of mercado, a
xcapeién de los ndiados en el spartado s). subapartado 3 de este mismo punto

3. Cuantia de a ayuds.

La syuda  clorgar serf Ia resultants de la suma de Ia ayuda a la instalacién de
Generacién mas 1 ayuda, s proceds, aa instalacion de almacenamiento.

Las ayudas

instalacién de generacin se otorgarn como importes fjos unitaros o
embduloss que cubririn como méim ol coste subvencionable total.

Ayuda de generacidn= Wéduio generacidn x Ps.

Donde Ps es la potencia de Ia instalacién de generacién instalada en Kiovatos pico
(o) en caso da nstalaciones fotovotaicas y klovatos (kW) en saso de nstalaciones.

edias.

La ayuda de generacién no podri superar el coste subvencionable de Ia actuacién
realizada o, si proceds, o coste subvencionable resultante. una vez aplcados 105
Fecortes dervados de las imitasions establecidas en este Programa. e dec, & soste

elegivle.

En cualauier caso, a cuantia de a ayuda resutants tendré como limite méximo @l 65 %

de coste elegiie.

Los méuios de generacién que definen 1a ayuda a cada una de las actuaciones son 05

siguientes:

Insaacionsegin 7amos 52 penda

Pty

By A s

Irtazcn ioustaca de generasn P> 100 Py
P

oy
@i

S
@i
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9 Los costes de Ia redacién de los proyectos o memorias écricas relacionados con
la tipologias de sctuacién objeto de ayuds.

10° Los costes de Ia direcsin facutaiva relacionados con las tipologias de actuacién
obieto de ayuca

119 Los costes de coordinacién de Seguridad y Salud de'a obray moniaje relacionados
on a5 ipologias de actuacion objeto de ayud.

129 Costes asociados a la gestién de residuos necesaros por dervar directamente de
1as acividades objeto de subvencién.

13° Otras partdas que sean debidamente justcadas como necesarias (ausiares ono)
specificas de cada tiologia de actuacién y istntas d Ias recogidas como costes.
o subvensionsbles.

No se considerarén costes subvencionables los englobados en los siguientes
conceptos
12 Los gastos propios, ya sean de persona, funcionamiento o gastos generales.

20 Equipos portities de refigeracion yio calefaién uiizados en cualquier sector de
actvidad (residencial, senicios, ).

30 Equipos de produceién exciusiva de ACS, no fundamentados en a fecnlogia de
bomiba de calor como e5 el casa de s termos elécticos.

‘Cusiquier ipo de equipo de produccidn excusiva de fro.
Estucios de impacto ambiental y costes de visado de proyectos téenicos.

6 Cualesquiera otros gastos de promosién en Ios que la persona solictante de I
ayuda incurra para desarrolar o proyecto.

70 Los importes relstivos a lss sutorizaciones adminisirativas, foencias, permisos,
ostes de avales yio flanzas, mutas tasas o tbulos.

8 Cualesquiera gastos asociados a gestones, conirataciones, consiltas o irimites
‘ciminisirativos. aun siendo necesarios para la obtencién de permisos o fcencias,
Que o estén incluidos en el apartado anteror

@ Coste de adquisiién o armendamiento de terrenos wtizados tanto para & proyecio
de inversién como para as inraestructuras de evacuseion

10° Equipos usados o de segunda mano.

110 Sustucién de bombas de calor geotémicas existentes que no exjan I
materaizacion de nuevos sondecs verticsles.

120 Seguros suscritos por a persona solctante de la ayuda.

13 Los costes de 1a viglancia y la seguridad durante a ejecucién de la obra hasta
fecha de puesta en marcha.

149 Los costes de s adecusciones de os acoesos a las carrteras piblicas y caminos
xistontes hasta la insalacién objeto de subvencin

16° Costes fnanciros.

16 Los.sistemas de distibucién y emisién térmica que no hayan sido disefados

especificamente para operar con instalscione de baja tempertura. En particular,
o serén subvencionables aquelos emisores diseRados para funcionar, en Sus

LR
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Alos efectos dela LGS, se entenders cumpido el requisito exigido en este apartado.
‘cuando ei ivel de cumplimiento de Ios plazos de pago prewstos en la Ley 2004,
5ea fgual o superior al porcentale previto en la disposioon final sexta, etra ).
apartado segundo, de a Ley 1812022,

Documentacién técnico-scondmica requerida para reaizar a solicitud de ayuda

Parainversiones parala realizacin de nuevas instalaciones de generacin de
energia eléctrica para autoconsumo con fuenies de energias renovables,
ampiiacion de_instalaciones ya existentes, asi comoinstalaciones. de
almacenamiento asociadas tanto a nuevas instalaciones de generacin como.
2 instalaciones existentes

Oferta selectionada, en Ia que deberin constar de manera perfectamene
desglosada todas las paridas presupuestarias o conceptos relativos a a actuacién
Subvencionable, Se deberin iferendir de forma. inequivoca las partdas
correspondientes ala nstalacén de generacién eléctica,por un lado, y 1as partdas.
omespondientes I insalacién de simacenamiento eléetico por ot lado.

En of caso de solitantes sujelos/as a normativa de coniratacién piblica, esta
documentacién poda sustirse por los bomadores. de los piegos. de fiotacién
cormespondientes.

‘Guando comresponda, conjuni de ofertas solctadas a dferentes proveedores/as.
Se recuerda que. de acuerdo con la base sépima, apariado 3 y en funcién del
importe del gasio subvenconabie, si nimero minima de ofertas debe ser res (3).
erire clas Ia propuesta a realzar (ofeta seleccionada indicada en el parrafo
anterior) Las tres oferas tienen que hacer referencia a a misma actuacién objeto
de suibvensin, por o que debern ser comparables enre s en cuanto aa potencia
ainstalary en cuanto a a capacidad de almacenamento

Si procede, documento justfcativo para el caso en el que la sleccién entre las
ofertas presentadas o recaiga en a propuesta econémica mis ventajosa.

En caso de que se haya seleccionado ejecutar Ia actuacién a ravés de una ESE y
Que exista un contrato previo de serviios energéicos en el que se enmarcard la
actuacién objeto de subvencién, suscrto enre la ESE y la persona beneficiaria de
1a ayuda. y fechado con anerordad 3 o indicado en 1a base sexta (segin sea &
caso de persona sin acividad econdmica o persona con actvidad econémica). se
debera sportar copiade! sitado contrsto de senicios energétos que. en fodo aso.
deberd cumpir con aiguno de los dos siguientes requisios para no ifringi lo
estatiecido en la base sexta: ) el conralo no contempla Ia ejecucién de I
actuacién o proyecto abjeto de subvencién: b el coirato contempla a giecucién de
1a actuacion objeto de subvencién, pero supeditando su efectidad y slecucion a
obtencion de subvenciones.

Ademss, en a copia del conrato de servicos energéticos suserto entre (3 ESEy a
persona beneficiaria de a ayua, se debers hacer constar o compromiso de la ESE
e cjecutar 1 actuacion subvendionada. Adems, deberd aporiarse una Adenda al
contato,juidicamente vinculante para 1as paries, en 1a que s@ recoja que a ESE
= compromete & repercutr a fotakdad de 1 ayuda & Ia persona benefciaris, y 52
descriva o modo en o que s repercutira la misma.
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‘Cuslauier trimite o documento asosiado al proedimiento de solistud y tramitacion de
ayudas que se aporte slecirénicamente deberd contar con Una fima slectiénica
Fecanosida enos témminos sefalados en o atcuio 71 del Decreto 0112023, Loz mecios
de dentiicacién y frma clectrinica admiidos en a sede slecirénica de a Administracién
Pibica de la CAPV stin sccesbles en la  siguente  dirscoion
hitpsThu euskad euslcertcados-elecironicos.

Los trémites posterores a 1a solctud, & realizar a través del sanal electénico citado,
‘o son las notficaciones y justfcaciones, se reaizaran a ravés de <Mi carpetas de
la sede elecinica de la  Adminswacin Fibica de la  CAPY:
hitpshum cuskad cusimicarpeta.

i a st de ayuda no reuniese los requisitos exighdos por s presentes bases,
stuviese incompieta, o fuera defectuosa, se requerir a a persona nferesada para que,
en un plazo de diez (10) dias habiles a conar desde Ia recepcién de la notficacien,
Suibsane 1a fala o acompare los documentos preceptvos, con indicacion de que, si asi
o 1o hiciera, se e tendrd por desistda de s peficin mediante resalucién qua deberd
Ser dictada an los érminos previstos en of aricuo 21 de a Ley 3072015,

En el caso de que una personajuridica present la solicitud presenciaiments, al margen
el cauce eleciirico previsto para el se e requeria para que la subsane a raves de
Su presentacion electénica.

Novena. Sofctud de ayuda y periodo de elegibiidad.

1. Se debers presentar una inica solicue por cada tpo de actuacién subvencionable
incicada enla base sexa.

2. En caso de instalaciones de generacibn eiéetrica ylo aimacenamiento, dentro de la
presente convocatora, se pammite mas de una soliciud de ayuda por persona
beneficaria y por ubicacin o gadas al mismo consumo o consumos, qu enga por
objeto ampiar 1 instaacién subvencionada de na salciud anfericr, siempre que
esta (fima se encuenire facturada, pagada y regisirada anfe ol érganc competente
Este hecho serd comprobado_drectamente. por ol EVE. Ademds. foda la
documentacion de cads una de Ias solkitudes deberd presentarse de. forma
totaimente separada y autéroma.

3. E1 formuiario de solistud de ayuda y Ia documentacién que debe acompariark,
debers adjuntarse  través de la aplicacion informatica indicada en la base ocava y
deniro del plazo de solicitud de ayuda previsto en a base quinta

4. Las soliitudes serén atendidas por riguroso orden de presentacin hasta o
‘agotamiento de os fondos sin periicio e o indicado en ol primer pérrafo de a base.
décima, spartado 1.. en reiacién al orden estabiecido para resolver a5 solciudes de
ayuda.

5. Las solcitudes de ayuda acompafarin toda Ia documentacién indicada en i anexo
I <Documentaciéns de estas bases en funcién de Ia sctuacion que se pretends
subvencionar. No cbstants, EVE podrd recabar de la persona solctane s
informacién y documentacion complementaria que sstime nesesaria para o corecto
s de Ia solcitud de ayuda.
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- Asuerdo de repsrto de consumos eléciicos donds figure el CUPS de la

persona bensciara de a syuds.
. Sila instalacién es de generacién siéctrica renovable deniro de una comunidad
nergétca y no e de autosonsumo bejo RD 244/2018:
~ Acta de puesta en senicio de la instslacién de generacién eiéetica
registrada ante ol érgano competente.

~ Documento que acredie la pertenencia del GUPS de la direccién de
bicacin de Ia instalacin de cimatizacén 3 1a comunidad energétca
(contrata de schesién. certifcado emitido por I comunidad energétca ).

~ Factura suminstro eléctico de a direceién en Ia que se ubique el sistema de.
cimatzacién objeto de subvencion.

D, Sila instalacién es de generacién eléctrica renovable con venta a ravés de red
y siempre y cuando se prodzea slguna de estas dos circunstancias

1° Existe un vincuo de propiedad superior 3l 50 % entre la instaacién de
generacién cléctica y a instalacion de cimatizacién y, ademas, ambas
instalaciones se encueniran en la CAE:
20 La locaizacién de la instalacion de simatizacién e a misma que a de |
instalacion de generacién eléctica renovable.
- Para los casos 19 y 2°. acta de puesta en senvicio de la instalacién de.
‘generacién sléctica registrada ante o érgano compeente.
~ Para ol caso 1%, dosumento acredtativo del vinculo de propiedad exigido.
- Para &l caso 2%, factura suministro eléctico de Ia dirsccién en Ia que &
ique el sstema de clmatizacion objeto de subvencin.

E. En las instlaciones de cimatizacién medisnte bombss de calor sire-sre cuya

potencia témmica nominal sea nferor 5 KW, Ia persons soictante deberd
‘aportar una declaracién emiida por la empresa instaladora habiltada o, en su
aso, por na persona instaladora habitada, en la que se certique que fa
instaiacién ejecutada cumple los requisitos técnicos, regiamentarios y de
eficiencia exigidos por la normativa vigente.
Dicha declaracién debers identicar, al menos, o equipo instalado, su potencia
térmica, of emplazamiento de la actuacién y el cumplimiento de los requisitos
estabiecidos para este tpo de instalaciones, debiendo estar fimada por olla
tonicola serecitadls.

E1 EVE podra recabar a la persona solitante la infornacién y documentacién
‘complementaria que estime necesaria para i corecto andisis de Ia justfcacién de
ayuda.
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Este 6o de personas benefiiaras podin reaizar o no alguna acividad
‘econémica por Ia que ofrezcan bienes 1o senvicios en el mercado. Sin
‘embargo, para considerarse que no realizan inguna actiidad econémica
e deber cumple ol siguiente requisito: la toadad de Sus socas/os o
‘asociadasios serén personas fisicas que no realan ringuna actvidad
canémica ylo comunidades. de propietarias/os rasidenciales reguiadas
por la Ley 4811080, de 21 de ul. scbre propiedad horizontal
) La Administracién general de la CAPV. las respectvas diputaciones forales, asi
‘como todas aquellas enfidades, organismos pUblcos, fundaciones y sociedades.
en cuyo capial social la participacion directa e indrecta de la Administraciéen
generalde la GAPY o de s respectivas diputasiones forsles sea supsrior 31 50
por ciento 0 sobre las que ejerzan una posicén dominane.
) Autordades portuarias dependientes de Ia Adminisracién General del Estado,
Siempre que estén ubicadas en 1a CAPV.
2. No poin acoader a la condicién de persona beneficiaia de as ayudas:
2) Quienes no cumplan alguna de las cirounstancias previstas en of arculo 21 del
Reglamento de la Ley 3812003, de 17 de noviembre. General de Subvencions,
‘aprobado mediante Real Decreto 88772006, de 21 de o (en adelante RGS).

En este contexto, Ia persona solstants de Ia ayuda suserird, juno con 1a
Soictud de ayuda, una declaracion responsable en 1a que acredte no tener
pendiente obligaciones de reinlegro de subvenciones o ayLdas o, en 5u 6250, 5
Cumplimints conforme a los teminos establecidos en dicho artiulo 21

b) Quienes se hallen incursos/as en aiguna de las circunsiancias previstas en los
artculos 132y 13.3de 12 LGSy 131, 132, 133y 134 de a Ley 202023,

Para Ia acrediacién del cumplimiento de estas rcunstancias se estard a lo
cispuesto en los aricuios 13.6 2 13.0 de la Ley 2012023 y en los artiulos 22 bis:
23 del RGS . especificamente. mediants 1 documentacién estipulada en ol
nexo Il <Documentacions. Adicionaimente. para 1a_acredtacin de las
obiligaciones rbutaras con la Segurdad Social y as relatvas a reiniegro de
Subvenciones se estara 2o dispuesto en a Orden de 13 de febrero de 2023, del
‘Gonsejero da Economia y Hacienda, sobre acreditacién del cumplmiento de
obligaciones trbutarias y rente 3 Ia Seguridad Socil, asi como de 12 relaivas
I Feintegro de subvenciones, en ol marco de as ayudas y subvenciones aue se
otorguen con cargo alos Presupuesios Generales de Euskadi En este contexto,
‘cuando asi o permitan las normas antes mencionadas, s personas solctantes
podrin aportar una declaracion responsable que acredia no halarse en las
‘rounstanciss deserias en 02 artiodios indcados en & subapariado precedente,

A este respecto, sl EVE consuitard directaments la informacion que resute
precisa antea Adminisracion iRbutara, de a Seguridad Socialyio cualquier oo
Senicio de inferoperabiidad entre Adminisiraciones que se encuentre habiltado
7 Que resulte preciso curants Ia ramitacin del procedimiento para dar
Cumplimiento a la apreciacién de las ctadas circunstancias. No cbstante, la
persona solitante podrd denegar expresamente este conseniimients implicio,
ey caso debers aporta Ia correspondiente documentacion justficatia.

&) Cualesauiera entidades dependientes de la Administracién General del Estado
distintas de Autoridades portuarias ubicadas en a CAE
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Las actuaciones de generacién y los valores del Coste subvencionable. unitario
méximo (Csum) se detalan en Ia abla siguente:

9 i
Inidons ermca pars mtzacon yo ACS )
| It zctones gmoerices ovcotemcas s stz o ACS | 2 |
S e matzzotn et otop reare =

1 coste subvencionable total méximo de Ia actuacién d generacién térmica serd:
Coste subvencionabe toal méxmo (€)= Suma (Csum x Ps)

Donde Caum e el coste subvencionable unitario de cada instalacién de 1 instalacién
da produceibn térmica: y. Ps s Ia potenca toal, en KW, de cada una de las unidades
e produccién térmica nstaladas, debiendo tenerse en cuenta que las mismas se
btendrin a traves de las potencias de produccién térmica en calefaccién indicadas en
Ias fohas tonioas 0 especifoaciones da os fabrcantes de las unidades de generacién
de acuerdo con los ensayos de a norma UNE-EN 14511 segin a temperatura de uso
ncicada en Ia memoria téorica o proyecto. En aquelas undades de generacion que
Suminisren calefaccién, refigeracén y ACS., se considerard como P 1a potendia
uitaria de calefaccion de cada unidad, salvo en los casos en 105 que las uridades sean
Uiiizadas exclusivamente para refigeracion, para las que se considerar como potendia
(Px) Ia potencia unaria de refigeracién: 5 56 presentara algin 250 de produscién
xclusiva de ACS. la Ps a adoptar serd I de producein unitaia de ACS. En aquelos
‘casos donde la potencia Ps unitaria no se pueda jusficar en base a dicha noma. se.
xige Ia presentacién de un informe. frmado por técnicola competente o empresa
acredtada que justifique 1 potencia Ps.

Por tanto, Ia ayuda seré:
Ayuda = Coste subvencionable total méim (€)x 50%

En todo caso, la ayuda o podrd superar o 85 % del coste slegible de la actuacién
efectivaments reaizada y convenientemente justficada.
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Décima. Resolucion, comunicacién y publicidad.

1. Teniendo en cuenta que 1as ayuas previstas se destinan a financiar actuaciones o
Situaciones. concretas que no requieren de valoracin comparativa con otras
Propuestas, laz resoiuciones de concesén de 155 ayudas sa Giciarén mediante un
procedimients da concurrencia sucesiva, una vez realzadas as comprabaciones de
Goncurrencia de 1a Stuacién o setuacién subvencionabie y el cumplimiento de resto
de requistos exigidos, hasta ol agotamiento del erédito presupuestario asignado en
1a convocatoria. De este modo, 125 solctudes se examinaran y iramitarén conforme
a 50 estrict orden de presentacién.

2. €1 irea de ayudas, englobads dentro de s Direcsidn de Ayudas y Serviios de Valor
el EVE. serd ol érgano competente para a ordenacion y geston de s expedientes

Por su parte. Ia Direccibn Genersl del EVE resolverd y noffcard Ia resolucién en &
plazo maximo de seis (5) meses a contar desde Ia fecha de presentacin de la
Solictud de ayuda (artculo 21.2 de la. Ley 39/2015). Transcurmido este piazo sin
haberse notfcado resolucién expresa, las personas.inleresadas podrin enfender
desestimads su sistud conforme 8 o establecido en el artculo 22 de Ia Ley
2072023, 2 s efectos de Iorecogido en el artculo 25 de Ley 3812015 y sin perjucio
deia obigacién de EVE e resolver expresamente sobre a solcitud formuiada. Las
notifcaciones elecirnicss de s resolucionss s realzarén & través de ol carpeta
e 1a sede siecionica de a Adminiiracion Pubica de Ia Comunidad Autonoma del
Pais Vascos hitps:lwww euskad eusimicarpeta. Todo elo sin perjicio de o previsto
enla base quinta para las solcitudes que se encueniren en ista de reserva.

En 1a resolucién, ademés del contenido sefalado en of artioulo 22.3 de Ia Ley
2072023, se indicard expresamente: ) a actuacién objeo de a ayuda, i) su importe
(como cantidad brta sin perjicio de las obligaciones rbutaras que prosedan por
razin de la naturaleza de Ia persona benefciaria de la ayuda), (i) aauellos otros
‘aspectos juzgados de nterés (), en su caso, s mafivos de denegacien.

3. Contra Ia resolucién que agota Ia via administrativa el solcitante podrd interponer.
on cardeter potastativo, recurso de reposiion ante a Direceion General del EVE en
o1 plazo e un (1) mes contado a partr del da siguiente a aquel en que tenga lugar
1a notficacién de Ia resclucin o interponer directamente el recurso contenciose-
administrativo ante los juzgados de Io sontencioso-adminisirativo de Bibao en o
plszo de dos (2) meses contados desde i dia siguente al e a noticacion de la
resolucién, oo elo de conformidad con o establecido en s artculos 123 124 de
1a Ley 3812015, y o aticuio 40.1 de Ia Ley 29/1998, de 13 de o, reguladora de
urisdiocin Contencioss Adminsirativs.

4. Finalmente, a 1a fnalzacién del Programa. y de conformidad con Io recogido en la
Ley 372025, de 14 de mayo, de Transparencia de Euskadi (on adelante Ley 312026).
ol articulo 30 del RGS y ol artiulo 15 de Ia Ley 2012023, o EVE proceders a publicar
nel BOPV, en su Portalde Transparenciay an el Regisiro General de Subvenciones
e Euskadi (3 través de su remisén & Ia Ofcina de Control Econémico - OCE) las
‘ayudas ctorgadas en viru de este Programa, con indieacin de os datos egalmente
xgidos.

Decimoprimera. Justfcacién e Ia relizacin de a inversién y abono de las ayudas.

1. La justiioacion de a reaizacion, facturacin y sbono de 1 actuscibn objeto de ayuda
por parte de las personas benefciarias de las ayudas deberd reaizarse ante of EVE
& un lazo méim de dieciocho (18) meses contados desde a fecha de notficacién





OEBPS/image/AC21460600151.png
RGN -
‘S0 JURARTIA UL AUDER

Si procede, documento justfcativo para el caso en el que la sleccién entre las
ofertas presentadas no recaiga en a propuesta econémica mis ventajosa.

En caso de que se haya seleccionado ejecutar Ia actuacién a ravés de una ESE y
Que Sxista un contrato previo d Servioos energétcos en el Que se enmarcard (3
actuacién objeto de subvencion, suscrto ente 1a ESE y la persona beneficiaria de
a ayuda.y fechado con anferiordad 2 o indicado en 1a base sexta (segin sea &
250 de persona sin acivdad econémica o persona con actividad economica). se
debera aportar copi del tad contrato de los servicios energeticas. que &n fodo
aso deber cumpir con aguno de s dos siguientes requiitos para no infingi o
estatiecido en la base sexta: a) ol conralo no contempla Ia sjecucion de I
actuacion o proyecto objeto de subvencien: b) el conrato conterpla la siecucién de
1a actuacion objeto de subvencién, pero supeditando su efectidad y slecucion a
obtencion de subvenciones.

Reportaje fotogréfico, previo a a ejecucién, de Ia ubicacién sobre 1 que se van a
reaizarlas actuaciones cbjelo de subvencién

Memoria descriptiva téenica del proyecto de la nueva instalacién en la que se
incluya como minimo la siguiente nformacién:

Tooogace s aasn

escrpeion e 2 acuacion supwenconatie
“Temperaracesalca ce 1 oo e o en oo casoen <
Temperatragesalcade b o cloren modo rergErasen <
Nomero e scups

Energa emica anua esevaca gererasa por a o

Funconamento 3l ge f tatacon it
Coste i ceproyeco <
Energa emica anua esnasa generaa pr a o o
Stpertce amateaca. e
Costes aegbies sequn aesgese ae parias <

Locatzacionoe proyeco (arecon)
Unicaoon exact e proyeco (Lathaongh 3 Lon
‘Secir ce acsasen e que e enmarea o proyects

Teeroga

ot et ey s wers 3 S5 | g

£ una s unariiar o purdaniiar poaer” nsamiaPsaa
ara ionues e wwenaas: nimero e winaas y caesderr | Vivencas
o Locaes

nsaion s, Gaoemas e o acian, hay oS 60
aiuna et comendena”
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Estos miuios se verén ncrementados en o caso de que se renueve 1a superficie toal
de Tais. cublertals sobre las que se colocard 13 stalacn soiar folovolaica
(elminacién amianto, cambio esiructura. .. también cuando se instalen marquesinas.
fotovoiaioas que sirvan somo cublerta de aparcamientos

Para que estos méduos adicionales sean considerados, es necesario que a menos &
80 % de la potencia toal de generacion esté ubicada sobre fals cublertals en lals
cualis se haya procedido a 1 renovacién de 1 superfce total (elminacion amianto,
‘cambio estructurd, ). En of caso de marquesinas para aparcamientos, amtian 56 ha
e cumpir que o 30 % de la polencia tofal de generacion se instale sobre as
marguesinas fotovotaicas.

oo sasensi e sanrsen

cuzcionsscompmenaras BT

Serovaon ce 12 setce bl ce a 22 10 xe- 200 G
merassaire s Tque e oot B 1o £ 2165 ki 6
riamoin "o miowiacs (emrscon  103KAD <0 1008 KR 10 SRAP
. s s, ) - om0k 100 2

2 10 e s00 e

100 2105 ke 3Dy

183K 5. 1.0 . 05 X
P2 ook 20 2

55 Tootata cus eivan coms clers
Sparcamence

Las ayudas a la instalacién de almacenamiento se clorgarén como importes fjos
itarics o eméduioss que cubririn como miximo i coste subvencionable total

Ayuida de smscansmiento = Miduo aimacensmiento x Cap.
Donde Cap es Ia capacidad nominal de la instaacién de aimacenamients reaimente
instalada en kiovatos por hora ().

La ayuda de aimacenamient o podré superar ol coste subvencionable de Ia actuacién
realizada o, si proceds, o coste subvencionable resultante una vez aplcados 1os
Fecortes dervados de las imitasionss establecidas en este Programa. e dec, & coste
elegivle.

En cualauier caso, a cuantia de a ayuda resutants tendré como limie maimo @l 05 %
de coste eiegiie.
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otras ayudas, subvenciones o fondos, a efectos de ko dispuesto en los articulos
16 de s Ley 2012023 y 32 del RGS.

Vi. No ha solictado o reciido ofros ingresos (p.i. CAE) o recursos, pibiicos o
privados para la misma actuacion o fnaidad. En caso de haberlos solcado o
recibido, e indicard o importe de Io sotado u obterido, 251 como Ia entidad
concedente.

En caso de haber recibido ofros ingresos o recursos, se deberd aportar copia
e los instrumentos juridicos por o5 qu s@ han oforgade Ios fondos.

La presentacién de la justficacion conllevar la autorizacién de la persona
oicitants para que el Grgano conoedente obtenga de forma drect, a ravés
e certicados telematios, nformacién relatva a 1 obtencién de culesaiera
oiros ingresos o recursos en caso de que los mismos se encueniren en
posesion de la Admiistracin.

Vi En conjunto con oiras ayudas, subvenciones, ingresos, ngresos del Sistema
(GAE o recursos. piblicos o prvados. no <& ha ncurrido en sobrefnanciacin y
e compromete 3 no sobrefinancia 1a actuscidn o fnakdad objeto de soliciud
de ayuda.

Vii. Mo incurre en aiguna de las crcunsianciss impedientes recogidas en los
articuios 1004 de Ia Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos
contaminados para una sconomia rcular, e ariculo 10 de la Ley 1072021,
e 0 de diciembre, de Adminisiracién Ambiental de Euskadiy ol arulo 82 de
1a Loy 412023, de 28 de febrero, paraa igualdad real y efectiva de las personas.
rans y para 1 garantia de los derechos de ss personss LGTE.

ix. i reskiza una actvdad econémics, no se encuenira sancionada por decisidn
‘adoptada por a UE; no esta en criss, segin o establecido por las Directices
‘Comunitaiss sobre ayuias extatales de zalvamento y d reestructuraciin de
‘empresas en criss (Comunicacion de la Comisién, 2014/G 24011, de 31 de o
4a 2014); i se encuenira sujta a una orden de recuperacién pendiente sobra
cuslquier ayuda o subvencibn que es hubiera sido cforgada con anterioridad.
bien por haberse declarado ayuda fegal & incompatible con o mercado intercr.
bien por cualauier tipo de incumplimiento de s obligaciones qua le vinieran
strbuidas en a concesién.

. Mo fiene por objeto sosal o se dedica, en todo o en parte, a a produccién,
‘comercializacién y financiacien de armas (Ley 1412007, de 25 de diciembre, de
‘Garta de justicia y Soldaridad con paises empobrecidos del Pais Vasco).

. No ha solctado Ia declaracién de coneurso, no ha sido deciarada insolvente
en cualauier procedimients, no se halla deciarada en concurso, savo que en
ste haya adauindo la efcacia de un convento, no ests sujeta a intervencion
judicil 0 o ha sido inhabiitad conforme & 1a Ley 2272003, de 9 de juio,
‘Concursal, sin que haya conciuido ol periodo de habitacién fjado en Ia
‘entencia de caificacion el concurso.

i, No ha sido sancionada, mediante sentencia fime, con la pérdda de la
posibikdad de oblener subvenciones, por delfos de prevaricacidn. cohecho,
maiversacin de caudales pilblcos, s de nfluencias, fraudes y exacsiones
legales o deitos ubanisticos.

0. No ha dado lugar, por causa por 1a que hubieran sido decarados culpables, a
1 resolucién fime de cuslquier conirato celebrado con la Admiistracin






OEBPS/image/AC21460600146.png
RGN -
0 tusvo Jrumiaizn UL AUDER
o R —

. En caso de que se haya seleccionado siecutar la sctuacién 3 través de un
arrendamiento inanciero (leasing)y que exista un contrato previo de arrendamiento.
n ! que se enmarcard a actuacién objeto de subvencién, suscrto entrela entidad
financiera o compafia de leasing y Ia persona beneficara de Ia ayuda, y fechado.
on anteriordad a o indicado en Ia base sexta (segin sea i caso de persona sin
‘actvidad econmica o persona con actidad economica), se deber apotar copia
el ctado contrato, que en fodo cazo deberd cumplr con siguno de los dos
Siguientes requisios para no infingir 1o establecido en 1a base sexta: 2) o contrato
o contermpla Ia ejecucién de la actuacién o proyecto objeto de subvencién: b) o
contrato contempia la ejecucién de Ia actuacin objeto de subvencién, pero
Supectando su efectivdad  sjecucion a a obtencién de subvenciones.

La persona bensficiaria constard en el contrato como amendataria y la enfidad
fianciera o compafia de leasing como arrendadora; en ol corirato debers figurar
ol compromiso de la arendadora de cjecutar la actuacién subvencionada, o
‘compromiso de ambas partes. vinculant juridicaments desde i inico del contrato.
de cjecutar 1a opeion de compra al termino del contrato y o compromiso, por parte
e 1a amendadors, de repercutr 8 totaidad de Ia Syuda 4 13 persons beneci
descriiendo el modo en el que se repercut la misma.

V. Reportaje fologrifico, previo a a ejecucién, de Ia ubicacién sobre la que se van a
reaizarlas actuaciones cbjelo de subvencién

Vi, Memoria descriptiva técnica del proyecto de la nueva insiaacién en la que se
incluya como minimo la siguiente nformacién

Para instalaciones de generacién eléciica para autbconsumo con teandlogi
fotovoitsica:

A Datos Genersles.

“Tioiogaeiaaciisoon assonno seqin RO 4TS, 36308
‘géneacin o acoga a0 244018
Deccnpeion oo & ciacion swencorssie

Cote o proyec <«
Costes amqpies moyends i desiose 6 partoss <

Locatzacionae opeco (arecon)
Unicaoon exact v proyeco (athonghis) | Lat Long:
“Tecrooga monorac, o)

Upicacon cublea, s, acnasa,..)

Potenca oo os o tokvotacos p

Marc y moseooe s o oovosacos.

Marca y moseo e os versres.

Enery s esimasspo PVGIS oo pr 8

“To oe reazcon ezsa Conscamarea
Mogalias g gerrasin (RavALaISORS) oo =

Mogalas ce generason (con excesenes A
Srossenes)
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ANEXO

EGUZKI HOTZ - Bases reguiadoras del programa de ayudas a la generacion
eléctrica para autoconsumo y 1a cleotrificacion de los consumos térmicos.
medante energias renovables.

Primera. Objeto del programa, régimen juridico y naturaleza de Ia ayuda
1 Departamento de Industia, Transicién Energética y Sostenibiidad, de conformidad
con Ios objetvos de la Politca Energétca del Goblemo Vasco, materaizados en &
document Esirstegia. Energétioa de Euskadi 2030 (JE2030), tene como misién
‘contribur, mediante. o necesano impuso pibico, & aumentar la efciencia on o
Gonsumo de energia y. con el a Ia consecucin de un sistema energético mas
Competiivo, sosterible y seguro, al disminu ol impacto ambiental, requeric menos.
nergia para el consumo o a produccién ¥ reduc la dependencia de recursos
nergétcos extemas.

E1 Ente Vasco de la Energia (en adelante EVE), Ente Plblico de Derecho Privado
adsento sl Departamento de Indusi, Transicén Energética y Sostenibilidad. tiene &
su cargo, Ia planiicacién, a coordinacién y el control de las actidades y actuacones
el sector piblco de Ia Comunidad Autbnoma delPais Vaseo (en adelants GAPV) en &
‘campo dea energia de acterdo con las direciioes del Gobiemo Vasco en el ambit de
sus competencias.

Afin de promover el despliegue de las energias renovables elécticas en el errioro de
a CAPV. y con el objeto aicional de palir y miigar los efectos derivados del conicto
en Irin'y Ia inestabiidad en los precios energaticos, constiuye ef objeto de este
programa de ayudas a la generacién elécica para autoconsumo y a slectficacion de
los consums térmicos mediante energias renovabies - EGUZKI HOTZ (en adelante
Programa). Esta consideracién enfronca con 1a reciente decision del Consejo de
‘Gablerno por Ia que se han activado, an un primer paquete de meddas del escudo
indusinal e Euskad, con 1.047 milonas de euros con una subida del 5.4 % en ayudas
para a ranstormacién y diversficacion de Ias pymes, seRalando como uno de Ios cjes
e ayuda la “Autonomia energétca’ que constitiye uno de o objetvos basicos del
EVE. Las medidas presentadas por & Consejo de Goblerno buscan dar respuesta a s
principales necesidades irasladadas por Ios representantes de Ia industria vasea para
hacer frente a a5 consecuencias del conficto de Orente Medo.

‘Ante 1a necesidad de adaptacién al cambio cimdtico de Euskadiy de preparacicn de o
dificios frene a las atas emperaturas in que el suponga aumentar a dependencia
nergélica y a factura Sicica, o5 necesania Ia incentivacén para la implantacion de
Sistemas de clmatizacion sostenible ‘Equzki Hotz" a toda la cudadania vasca. En este
Sentdo, se pretende faciitar 13 nstalacién de sistemas de cimatizacién mas efcentes
¥ sostenibles, capaces de mejoar a femparatura y el benestar ante las olas de calor
s vez més recuentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en ol artiulo 8.1 de la Ley 382003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).y o establecido en el arculo
6.1 de a Ley 2012023, de 21 de diciembre, Reguiadora del Régimen de Subvenciones,
el Gonseio de Direccién del EVE celebrado el dia 5 de febrero de 2025 aprobo el Plan
Estratigioo de Subvenciones de EVE (en adelane PES) para os anos 20252025, &
‘ual confermpla el programa de ayudas a 1a generacin eictrica para autoconsumo
lechifcacion de los consumos ténmicos mediants energies renovables.

E1 presene Programa se infegra en ol PES del EVE vigente. Las actuaciones
Subvencionabies conirbuyen 3 5us objetvos mediante o mpulso da Ia generacién
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ANEXOT
Actuaciones subvencionables, costes subvencionables y cuantia de las ayudas

1. Actusciones subvencionabi

2) Inversiones para Ia realizacién de nuevas instalaciones de generacién de
energia eléctrica para autoconsumo oon fuentes de energias renovables,
ampiiacion de instalaciones ya existentes, asi comoinstalaciones de
almacenamiento asociadas tanto a nuevas instalaciones de generacién como.
2 instalaciones existentes

Serd actuacién subvencionable las inversiones para 1a realizacién denuevas
nstalaciones de generacibn de energia eléctrica para autoconsumo con fuenies de
nergias rencvables, amplacién de instalaciones ya existentes, asi como instalaciones.
e simacenaminta asociadas tanto 8 nusvas nslsladones de generacién como &
nstalaciones existentes, siempra que estén wbicadas en Euskad; ademds, debers
cumplirse a previsibn de que, en cmputo anual, Ia suma de la energia cléctica
onsumida por parte dellde las consumidorla o consumidores/as. asociados &
instalacién de autoconsumo objeto de ayuda sea igual o superior al 50 % de la energia
arual generada por ésta, segin o establecido en o anexs Il «Documentacins. Exta
resticcién no ser de apicacin a nstalaciones aisladas.

Para este tipo de actacién objeto de ayuda, todas y cada na de las personas
consumidoras de cualauier naturaleza, deberén tener su consumo asociado @ fa
instalacién objeto de subvencin en la CAPV.

A los cfectos de este Programa, estarén inclidas las siguientes tpoiogias de
nstataciones

19 Instalaciones de autoconsumo establecidas en el Real Decreto 2412010, de 5 de
abri,por of que se regulan las condiciones administraivas, écnicas y econdmicas
e generacién de energia siécirca.

2 Instalaciones aisladas segin quedan definidas en Real Decreto 24412010,

3 Instalaciones de generacién de energia elérica renovable, que aun no siendo de.
autoconsumo segin ef Real Decreto 24412010, de 5 de abri por ol que se reguian
las condiciones administratvas, tecnicas y econdmicas de generacion de energia
léciica, ienen identiicadas 1a personas consumidoras asociadas a la generaen.
deblends existc un vinoulo de propiedad entre loslas consumidoreslas y 1a
instalacién de generacién. Dicha vincuacién propietara por parte de las personas.
consumidoras debers alcanzar una paricpacicn directa o ndirecta superior a S0 por
‘nto. No obstante. el requiso de porcentaje minimo especificado anterioments no
resultars de aplicacion para as personas solctantes de ayuda que fengan encaje en
1 tpo de persona bensfiiara establecida en la base cuars, apartado 1. ¢) 25

4 Ampliaciones de instalaciones de generacién elécrica acordes con las fipologias
incicadas en los puntos 1°, 20y

5 Asimismo, _seri _actuacién subvencionatle la inversién en baterias de
almacenamiento de la energia eicrica generada, siempre y cuando este
‘imacenamiento exté asociado & una instalacién renovable de genracion eléctica
nueva o'ya exisente.

La instalacién de almacenamiento deberd ser parte de la nstalacién de generacién,
Stuindose Ia bateria en l red nterior de Ia nstslacien.
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3. Tampoco podr asceder a la condicién de persona beneficiaria de las ayudas quien
desarolle una actividad econémica y se encuenire en alguna de 12 Siguentes
Stuaciones:

2) Quien se hale incurso en alguna de las Srcunstancias prevstas en los aticuios
13,305 de 1a LGS y 13.5 dela Ley 2012023,

b) Las empresas que se encusniran sujetas a sanciones adoptadas por la UE,
incluidas ente otras, ss siguentes:
1° Personas, enfidades u organismos especificamente nombrados en 0s actos
jurdicos aue imponen esas sanciones:
20 Empresas que sean progiedad o estén bajo e conrol de personas, entidades
u organismos objets de sanciones adoptadas por Ia Unidn Europea (on
‘adelante U, o,
3° Empresas acivas en industrias abjeto de sanciones adoptadas por la UE, en
la medida en que la ayuda socavara los objetvos de Ias sanciones
omespondientes.
©) Las empresas o actvidades de los sectores ientiicados en ol artcuo 1
‘apartados 2 a 5 del Reglamento 85112014

) Las empresas que se encueniren en situacién de orisis, conforme a a defnisin
que 3 estos sfectos sa realiza en ol Reglamento 65112014 y en las drectices.
comunitaras sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuracién de
‘empresas no financieras en crsis (Comunicacion de la Comisién, 2014/C 24911,
de 31 de juio de 2014).

) Las empresas que se encueniren sujetas a una orden de recuperacion pendiente
Sobre cualquier ayuda o subvencién que les hubiera sido oforgada. con
aieriordad, bien por haberse declarado ayuda iegal © incompatible con o
mercado interior. bien por cuslquier o de incumplimiento de las obligaciones
ue e vineran airbuidas en la concesién.

) Las empresas cuyo objeto social o dedicacién sea en fodo o en parte la
produceion, comercializacion y financiacién de armas, seginla Ley 1412007, de
28 de diiembre, de Carta de Justica y Solidardad con os paises empobrecidos.
el Pais Vasoo.

6) Quienes incurran en aiguna de las circunstancias impedientes recogidas en Ios
artculos 1004 de la Ley 712022, de 8 de abrl de residuos y suslos
contaminados para una economia circuar, el artioul 118 de Ia Ley 1012021, de.
9 de diciembre. de Adminisiracién Ambiental de Euskad y el artculo 82 de
Ley 42022, de 28 de febrero, para la gualdad real y efectiva de las personas.
rans y para a garaniia de los derechos de las personas LGTB

4. Enlo que respecta al sleulo de tamafo de empresa. a categoria de microempresas.
pequenas y medianas empresas (on adelante pyme) ests constitida por as
Smpresas qua coupan & menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
o excede [0s 50 millnes de euros. o cuyo balance genersl anual no rebase Ios 42
milones de suros.

Enla categoria de pyme. se define pequefia empresa como una empresa que ocupa
& menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios amusl o cuyo balance general
anusino rebase los 10 milnes de euros.
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v, No estén inoursas, Ia persona fsica, las admiristradoras o adminisiradores de
s sociedades mercanties o aquellas que ostenten a representacién legal de
oiras personas. jurdicas en alguno de os supuesios del régimen de
incompatisidades. previsto en la Ley 531084, de 20 de diciembre, de
Incompatibiidades del personal a senicio de las Adminisiraciones PUbicas, y
en1a Ley 112014, de 20 de junio. Reguiadors del Godigo de Conducta y de ios
‘Gonfictos de Intreses de os Gargos PUbiicos, o ratarse de cualquiera de o=
cargos electvos reguiados en Ia Ley Organica 511085, de 10 de juio, del
Régimen Electoral General, en l0s términos establecidos en ela.

x. No tener la residencia fscal en un pais o ferioro califcado
regiamentariaments como parsiso fisca.

X Si es una empresa, se compromete a no incurrr en deslocalizacion
empresaria, en los términos dal artieulo 49 de la Ley 202023, de 21 de
Giciembre. Reguiadora del Régimen de Subvenciones

i Referente a a gestién de residuos:

A Que i proyecto,y las actividades que se desaroilan, no han causado i
Gausarin un periicio significativo al medio ambiente.

. Al menos o1 70% (en peso) de s residuos de construceién y demolicién no
peligrosos (excluyendo ol material natural mencionado en 1 categoria 17 05
04 el Lista suropea de residuos establecida porla Decision 2000/532/EC)
generados en el i de consiruceion se ha preparado para su reutizacién.
Fecilaje y recuperacion de otros materiskes, inchidas las opraciones de
rellen utiizand residuos para sustiui olros materales, de seuerdo con a
jerarquia de residuns y o Protocolo de gestion de residuos de construccién
¥ demaliion de la UE

. Se ha limitado Ia generacién de residuos en s prosesos reacionados con
1a constnuceién y demoliién, de conformidad con el Protocolo de gestion de
residuos de construccién y demoison de la UE y teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibies y ublizando la demolicon selectiva para
permit Ia eliminacién y manipulacion segura de sustanciss pelgrosas. y
facitar Ia reutiizacibn y reciclje de alta caliad medante Ia siminacion
Selectiva de materiales, utlizando los Sistemas de dasficacién disponibles
para residuos de construccion y demalioin. Asimismo, a demoliion se ha
levado a cabo segin o indicado en el Decreto 11212012, de 28 de junio, por
ol que se reguia la produccion y gestén de los residuos de consiruccién y.
emolcién.

D. Se ha cumpido con Ia legisiacin vigente en materia de residuos en
construccién y rehabiltacion reguiada también por ol Real Decrelo
10572008, por o que se regua Ia produccién y gestién de los residuos de
construccién y | demolicén, que obiga a los proyectos _de
Construcciénirehabiiacién 3 incuir un plan de geston de residuos
indicando 1a cantidad y como se reuiizan, valorzan o elminan, y disponer
de 2 dosumentacion que Io acredta una vez realizado.

£ Los componentes y materiles utizados en el desarrollo de as actuaciones.
previstas no. contienen amianto ni sustancis muy preocupanies
dentiicadss & part de a lsta de sustancias sujstss & Sulorizacin que
figura on o Anexo XIV del Reglamento (CE) 190772006,
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de 1a resolusién de concesién . en 1030 caso, no s tarde del midrcoles 31 de
‘octubre de 2025, de manera slacirénica mediante 1 apicacién nformatica indicada
en s base octavs.

Todos los dosumentos se aportarin en formato PDF. con el texto en horzontal en su
visiénen pantala, y preferentemente sin comprimir.

2. La person beneficiaria de a ayuda deber sportar foda |a documentacidn indicada

en el anexo I sDocumentaciins de estas bases. que resute de splcacién ¥,

el que venga indicada en funcion da a tbologia de persons

Seguridad Socia, todo alo a excepcién
de los relatvos a la Hacienda Foral de Navara y Ia Agencia Trbutaria Estata, so
Verifcarin automaticamenta y de afco por parte del EVE.

No obtante. a persona solicitants podeé dengar expresament este consentimiento
implict, en cuyo cazo deberd spariara comespondient certifoaciono el documento
requerido, todo el conform 5 dispuesto en el parra 2 del articulo 25 de la Ley
3ar01s.

A Jos efectos de esta acreditacién, se estard también a ko dispussto en la Orden de
13 e febrero de 2023, del Gonssjero de Economia y Hacienda sobre acreditacién
del cumpimiento de obiigaciones trbutarias y rente a la Seguridad Social, asi como.
de las relativas &l reintegro de subvendones, en el marco de las ayudas y
Subvenciones que se olorguen con cargo a Ios Presupuestos Generales de Euskad:

A este respecto. no se efectuaré ningin pago en tanto [a persona benefcaria no se:
hale ol corents an el cumpimiento d sus oblgaconés Mbutanas y Fems a 4
‘Seguridad Soial o sea deudor por resolucion de procedencia de reintegro.

4. La aportacibn de la documentacién se reslzars, por la persona beneficiaria de Iz
ayuda, o 5u representante legal, na vez finalizada completament la actuacin, en
un nico acto y de manera completa. De este modo, =i la aportacin de
documentacién ustiicativa realzada sstuviese moompleta, fusra defectuosa, o
hublera sido presentada por coreo postal o de manera presencial, se olorgars &
persona beneficara de a ayuda, mediants o correspondiente eseit de solicitud de
Subsanacién. un piazo de ez (10) dias hilbies a contar desde la recepcién de la
otifcacién de subsanacién por pare de 1 persona benefcaria de la ayuda (articulo
63 delaLey 302015).

5. La fata de prasentacién de a justficacién en ! plazo establecido llvard consigo s
pérdida del derecho al cobro de Ja ayuda. a revocacion de misma y demds
responsabildades estabiecidas en la LGS,

Unicamente podr autorzarse una ampiiacién de los plazos fjados para a ejecucién
de las actuationes (prérmog), siempre que se solcte y se aprusbe por el drgano
concadente son anteriordad a horizonte temporal inciamente aprobado, y cuando
obedezoa a cirounstancias imprevisities, debidamente justficadas, Gue hagan
imposible el cumplimiento de s mismas, pese 3 haberse adoptado, por pate de las
personas beneficiarias de las ayudas, las medidas téonicas y de planificacién
minimas e fes resuaban exgiies.

La solitud de prémoga debe realzarse, a mis tardar, 30 dias anfes de I fecha en
Ia que deba estar fnaizada la sjecusion del proyecio. En cualquier caso, no &
aurizarin ampliaciones de plazos o prérrogas para Ia ejecucin de Ia actuacién
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No se considerarén costes subvencionables los englobados en los siguientes
conceptos

-
Bl

-
B

Los gastos propios, ya sean de personal, funcionamiento o gastos generales.

Aquelas instalaciones de energia solar fotovoitaica cuya sjecucién venga impuesta
por o Gidigo Téenico de la Edficacién — punto 1 Ambito de apicacisn del
documento HES- (an adelante CTE) para el cumplimiento de as exigencias basicas
e shoro de energia o cuslesquiers ofros objetvos de caidad de Ia ecicacicn.
serd objeto de ayuda la ampiacién de este oo de nstalaciones por encima de lo
impuesto por el CTE.

Equipos autnomos fotovolsicos vincuiados af slumbrado pibico o privados Gomo.
e el caso de farolas folovoltaicas.

Equipos auténomos fotovoltaicos transportables, como los implementados en
Stuaciones que requieren Una permanencia temporal no defintiva (1o son
instalaciones fias).

En general cuslquier equipo fotovoltaicd poriti o de los denominados plug and
play (enchufables). como por emplo /o5 uiizados. en eventos, campngs.
balcones.

Estucios de impacto ambiental y costes de visado de proyectos téenicos.

Cualesquiera otros gastos de promosién en los que la persona solictante de s
ayuda incura para desarrolar & proyecto.

10° Los importes relativos a las autorzaciones administrativas, iencias, permisos.

ostes de avales yio flanzas, mutas tasas o tbulos.

11° Cualesquiera gastos asociados a gestiones, contrataciones, consultas o trimites

‘ciminisirativos. aun siendo necesarios para la obtencién de permisos o fcencias,
Que o estén incluidos en el apartado anteror

120 Goste de adquisicion o amendamiento de terrenos utizados tanto para el proyecto.

de inversién somo para as infraestructuras de evacuscion

13° Equipos usados o de segunda mano.
142 Seguros suscritos por a persona solctante de la ayuda.
165 Los costes de 1a viglancia y la seguridad durante a ejecucién de la obra hasta

fecha de puesta en marcha.

16° Los costes de Iss adecuaciones, remodelsciones o sjecuciones de ofras lineas.

eléctricas dferentes de las exclusivas para hacer viable a evacuacién de a energ!
For tanto, 5o se consideran subvencionables lss liness neossariss para unir
ueva instalacin de generacion,  os nuevos sstemas de infegracion de energias.
renovables en red con i punto de conexién de las otadas nstalaciones y 1a livea
de transporte o disrbucien, segin Io establecido en el Real Decreto 111012007, de
24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida
el sistema dctrico.
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elos deberd identificarse con clridad foda la supericie de cubiertss yio
marquesinals.

i Enos casos de actusciones adicionales “Renovacién de a superficie total de [s/s
cubiertals sobre Ials que Se colocars la instalacion solar foovaltaia (alminacién
amianto, cambio esiructural, ) ylo Instalacién de marquesinas para proyecios de
Solar fotovolaica que svan comd cubierta de sparcamientos- se deberd sportar
deciaracién de que se cumple con Ia exigencia de que al menos o 80% de la
potencia total de generacidn esté ubicada sobre las cublertls o marquesinas para
aparcamientos (modelo dsponiie en Ia pagina web de EVE),

il Cuando Ia actuacién cbjeto de subvencién suponga una ampliacion de una
instalacion existente (s5l0 generacién, generacién mas almacenamiento, © S50
aimacenamiento). deberi aportarse la Dedlaracian responsable de puesta en
Servicio de_ dlementos degeneracén, con o sello del érgano competenie
conrespondiente a a instalacion existente.

xiv. En ol caso de inclir sitemas de simacenamiento, se deberd prsentar la
dectaracion responsable frmada por unla técnicola_competente o empresa
instaladora que acredie que o sistema de aimacenamiento no estara drectamente

conectado a a red. sino que formard parte de la nstalacién de generacién, v, que
al menos o 75% dela energia cargada en o sistema de almacenamiento provendra
dea instalacién de generacién

xv. En el caso de instalaciones de generacién de energia eléctica renovalse que no
tengan Ia consideracién de autoconsumo segin 1o Gispuesto en ol Real Decrelo.
24472018, documento acredtativo del vinculo de. propiedad enire loslas
consumidoreslas y1a nstalacién de generacién. En dicho documento s debe poder
dentficaras personas consumidoras asociadas a a generacién.

EVE podré recabar del o de la soltante la informacién y_dosumentacién
‘complementaria que estime necesaia para el correcto andisi de 1a slicitud de ayuda

2 Para inversiones para a realizacién de instalaciones para 1a electrificacién de
o5 consumos térmicos mediante fuentes de energias renovables.

i Ofeta selecsionada, en Ia que deberin constar de manera perfectamente
desglosada todas las paridas presupuestarias o conceptos relativos a a actuacién
Subvencionable. Se deberdn iferendiar de forma. inequivoca las partdas
correspondientes a a instalacion de generacién térmica, por un o, y Ias partdas.
Gorespondientes @ 1a instalacién de slementos fnales de distribucién de los
disintos senicios (calefaccion,retigeracicn yio ACS) por oiro lado.

En of caso de solictantes sujelos/as a normativa de contratacién piblia, esta
documentacién podra sustiurse por bomador de los piegos de fiokacén
cormespondientes.

i Cuando corresponda, conjunto de ofertas soliciadas a difertes empresas.
proveedoras. Se recuerda que, de acuerdo con 1a base séptma, aparado 3 y en
funcién del importe del gasto subvencionable, ¢l nimero minimo de ofertas debe
Ser tres (3), entre sl Ia propuesta & reaizar (oferta selecdonada ndicada en &
pérrafo antarir). Las fres ofertas tienen que hacer referencia a a misma sctuacién
objeto de subvencion, por o que deberdn Ser comparables enire 5 en cuanto a |
potencia a nstaar
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21 80 5% de 1a energia anual generada por ésta y, ademis, todo el consumo.
‘asociado ala instalacion objeto de ayuda endra lugar como consumo finaldentro.
e Ia CAPV. La instalacién contard con un sisiema de moniorizacion de 3
‘energia eléctica con las siguientes funcionaldades:

1) Mosiraré como minimo 1a energia producida por a instalacién renovable en
términos diarc, mensual o anual, y o correspondiente consumo energétcn
para los mismos periodos. En ol caso de mstalaciones de_generacion
‘olectiv, inicament serd necesario mostar la energia producida

2) 5 sistema pocri mosiar datos adicionsies como, por ejemplo: emisiones de
GO2 evitadas y ahorro sconémico generado por 1 nstalacien.

) La informacién del sistema serd accesible a ravis de dspostivo mévi o
apicacion web.

S Se cumple con la exigencia para Ia splcacién de los médkios adicionsles
‘considerados en las bases del Programa. en las que se indica que e5 necesaric
que sl menos el 80 % de a potenca tolsl de generacion esté ubicada sobre (s
cublertals on lals cualles se haya procedido a 1a renovacion de la superfice total
(@liminacién amiarts, cambio estructural, ). En 6l 6250 de marquesinas para
‘aparcamients, se cumple con la exigencia de que ef 80 % de a potencia total
e generacion sa instale sobre las marquesins folovolsicas.

T Son cieros y compietos todos los datos de la soltud y de toda I
Gocumentacién presentada, y asume la comespondiente responsabiidad,
ometéndose ai égimen ssncionador tanto adiniSirativo como penal vigente,
en cazo de faiseamiento de los datos 0 documenos, respecto a 2 veracidad del
‘cumplimiento de los requisos y a a ausencia de concurrencia de pronibisones
para acoeder ala condicion de persona benefiiaria

V. En caso de que I sjecucién de a sctuacién se subcontrat @ personss o enfidades
vinculadas con la persona beneficaria (aticuio 20.7.d) de la LGS). deciaracién
responsable, frmada por representante legal de I persona benefciars, inormando.
Sobre Ia concurrencia de dicha Srcunstanci, y comprometéndose a aportar toda
aquela documentacién necesaria para acredfar que no ha medado sobrecoste
aiguno. La screditacion del coste s realizard en Ia fase de justicacién en lox
mismos términos establecidos para la acredtacién de los gastos de la persona
bencficara (se aportara. 3l menos. ol pedido o contrat, factura y justiicante de
pago del coste en o que ha incurido la subcontratisa).

EVE podré recabar del o de la soltante la informacién y documentacién
‘complementaria que estime necesana para o corecto andisis de Ia justfcacién de
ayuda.

20 A afiadic en el caso de que quien solicite Ia ayuda sea Comunidad de
Propietariosias Residencial

Para el caso de comunidades de propietarios/as residencidles, el acta de Junta de
Pombramiento de i presidencia.
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ANEXO
Documentacién

1. Documentacién 2 aportar en fase de solicitud

Todos los documentos se aportarén en formato PDF, con el fexto en horizontal en su
visién en pantala, y preferentemente sin comprimir.

) Documentacién adminisiratva requerida par
1° Para cuslquier tipo de solicitante.

L Copia del NIFNIE del o de la persona solicitante de a ayuda . en su caso, de |
persona que e represents legalmente indicando el fipo de soicitante al que se
representa (persona fisica, entidad juridica, asociacién, comunidad, ). No serd
necesaria Ia sportacion d copia de DNI 5i Ia persons interesada o & opone
xpresamente a que sus datos de identidad personal puedan ser consutadas por
EVE

Por su parte, para ol caso del NIF/NIE del o de la sofctane, Ia isposiién adicional
octava de 1a Ley Orginica /2015, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digtales reconoc a potestad de verifcacién
delas adminisiraciones piblcas, en relacin con 1os datos personales que obren
s poder, para comprobar su exactiud.

i En ol caso de que la soictud se presente mediante representante legal, ¢l o la
frmante de la slicitud de a ayuda deberd estar debidaments acredtadola en los
términos. legalmente. establecidos, aportando la_escriura o documento de
‘apoderamiento. Se aportars, a su vez. copia del DNUNIE de quien fime Ia soiiud
de ayuda (representants legal)

i En el caso de que la solicitud se presente a ravés de una persona delegada, &l o
Ia fimante de a solctuc de syuda debers disponer de acreditacion, sporando &
documento de olorgamient de representacion (@sporible e winw eve.eus ¥
wnw eve eus). donde se autorice Ia fima y geston de la solictud de ayuda. Se
aportars, @ su vez. copia del DNIUNIE de. quien fire la solistud de ayuda
(representarte legal.

. Declaracién responsatie, inclida en i formulario telemtico de la solctud de
‘ayuda firnada pora persona solictante o por s representante legal, donde conste
detallado que a persona satante de la sctuacién

A No se encuenira en ninguna de lss situaciones previstas en los artculos 132,
133y 133 bisde B LGS,

B No incurre &n ninguna de Iss Gireunstancias previstas en el aricio 13 de a Ley.
20202,

©.o se encuenira incursa en cuslesauiera obligaciones de reintegro de otras
Subvenciones o ayudas, o, en su caso, ha cumpido fiskmente con sus
obiigaciones de reintegro de ofras subvenciones o ayudas, conforme a los
términos establecidos. en los artiulos 4 y 7 de la Orden de 13 de febrero de
2023, del Consejero de Economia y. Hacienda. Asimismo, no ha sido
Sancionadola mediante resolucién fime con Ia pérdida de Ia posbildad de
btener subvenciones conforme 3 Ia legisiacion apfable. En concreto, no ha

resizar ia sofiud de syuda
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En la categoria de pyme. se define microempresa como una empresa que ocupa a
menos de 10 personas y cuyo voumen de negosios anusl o cuyo balance general
sl no ebase s 2 mlnes de euros. En el caso de que Ia empresa esté ssoriada
o vinculada con oiras, los requistos anteriores deberan cumpirios ol grupo de
empresas asi formado.

Para la catalogacién de pyme, se tend en cuenta lo establecido en los articuios 4,
55, an el anexo | -Deficién de pymes. del Reglamento (UE) n 85112014 de 17
de junio de 2014, por of que se deck

131572023, de 23 de juio d 2023 (DO, L 167, de 20.08.2023),

Iguaimente. para a categorizacion de empresa asosiada o vinculada, se estard a o
Sefisiado en el ctado anexo | del mencionado reglameno. Asimizmo. para la
califoacisn de empresa en crss s considerard lo dspugsio en su rtculo 2.18 del
tado reglamento.

Quinta. Dotacién presupuestaria y plazo de presentacién de las sofstudes.

1. La dotasion econémica total destinads a este Programa asciende a ochenta
milones de euros (30.000.000 &), segin of correspondiente crécto establecido al
efecto en los presupuestos del EVE y dividido en funcion de s siguientes cuantias
pra cada una de las actuacionss subvencionables previstas en estas bases:

5 Inversiones para la resizacién de nuevas instalaciones de generacibn de
energia. siéciica para autoconsumo con fuentes de energias renovables,
ampliacién_de.instalaciones ya existentes, asi como_instalaciones. de
Simacenamiento azociadas tanto & nuevs insalacionss de generacion como &
nstalaciones existentes: 60.000.000€.

b) Inversiones pars Ia resizacién de instalaciones para Ia electficaciin de los
Gonsumos térmicos mediante fuentes de energias renovables: 20.000 000 €.

1 presupuesto de cada una de las sctuaciones subvencionsbles podrd verse, con
caricter excepcionsl ncrementado en un 100 % en funcién de Ia demanda y
desarollo de actuaciones objeto de subvencién, y siempre que edstese
disponibiidad presupuestaria para s fies propuestos en esta convocatora y no
hublera expirado el plazo de vigencia de la misma. £ incremento ser acordado
mediants resolucion de Ia Direceion General el EVE. que se pubioard &n &l BOFY
¥ n 1a web del EVE. La publicacién del increments, por si sola, no implicard
apertura de un nuevo plazo para la presentacién de solistudes i o niio de un
Puevo cémputo de plazo para resaiver.
Al vencimiento del lazo e presentacién de solctudes se permitrs compensar el
Saido de fondos remanente Sxistents entre 55 actusciones subvencionabies con el
bieto de comprometer o mayor nimero de saliitudes existentes

2. £l plazo de presentacion de las solstudes de ayuda al presents Programa
‘comenzarh a a5 5:00 horas del dia habil siguiente al e su publicacien en el Boletin
Oficialdel Pais Vasco (en adelante BOPY) y inaizard en el momento de producirse
ol agotamients del presupuesto destinado 3 ese efecto al Programa.
En todo caso, con independencia de Ia existencia de presupuesto disporible, &
Plazo para la presentacion de Ias solcitudes de ayuda finalizrs el viemes 29 de
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3 A afadic en of caso de que quien soli
empresa segin el Reglamento 65112014

i Declaracién responsable, induida en ol formulario felemitico de la solictud de
ayuda, en ia que figure a condicién de PequeRa, Mediana o Gran Empresa, segin
1a defncion recogida en i Anexd | del Reglamento 65172014 o, en su caso, 5 se
rata de una entidad sin actidad econémica por 1 que ofrezca bienes yio senicos
en el mercado.

ite 1a ayuda tenga consideracién de

Adicionalmente, 1as empresas que tengan la condiién de pequefias o medianas
empresas conforme a Io dispuesto en o Ariso 2 del Anexo | del Reglamento
85172013, deberén aportar aquella documentacion que pemnta verfcar tal
condicion mediante.

A Dedlaracisn responsable por ella represertante de Ia empresa en la que se
reficje ol nimero de empleados/as de a empresa, asi como s de las empresas
‘asociadas o vinculadas. ncuyendo los datos de particpacion.

B Certcado expecido por Ia Seguidad Social en el que conste Ia informacién
relativa i nimero de empleadoslas de la empresa.

. Documento serediativo del volumen anusl de nagocios y balancs general anusl
comrespondientes a itimo ejercicio contable cerrado.

i, Dosumento acredatvo del volumen anualde negosios y balance general anual de
1as emprsas asosiadas o vinculadas, correspondientes al imo Gjrcicio contable
cerrado. Si la empresa solotante pertencce @ un Grupo Empresaral.
documentacién acredativa del grupo que ncl un esquema organizatio de fodo.
el grupo con los nombres y NIF e las empresas, las participaciones y datos de
rmpleo. ifra de expiotacién y balance, todo il corespondients al (imo sjercicio
contable cerrado.

La presentacién de la solcud de ayuda conllevar a autorzacién de la persona
Soictante para que ol 5rgano concedente confime de forma drecta, a fravés de
certiicados telematicos, nformacén relativa 4 la pertenencia 8 tn Grupo
empresaril ncluyendo los datos entficados en el pirrafo anterior &n cazo0 de que
o5 mismos se encueriren en posesion de 1a Adminisrasin.

. Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200) correspondiente al ifimo siercicio
contable cerrado.

. Documento oficial en ol que conste ol cidigo CNAE 2025 actualizado
correspondiente ala actvidad sconémica de Ia persona solctante. El cdigo CNAE
puede constar en documentos tales como, la tariea de ientficacion fiscal de la
persona beneficaria a declaracin censa: ol impuesto de activdades econbmicas
1a escriura de constiucién, efc. Da cuslquier orma, a persona beneficaria deberd
verifcar que el mencionado s3dige, efectivamente, conste expresaments en of
documento oficial corespondiente a aporar

V. Para aquellas empresas que estén obiigadas a disponer de un plan de igualdad
vigente segin la normatia vigente, cogia del oitado plan o, en su caso, certficado
de su regisiro y depésito en o Regisiro de Gonverios y Acterdos Colectivos de
Trabajo de Planes de lguaidad de 1a APV (o squivalents). Para el caso de
empresas de més de 50 personas rabajadoras, documento que acredie
implantacién de medidas para prevenir y combate o 30050 sexal o acoso por razén
de sexo en ios téminos establecidos por Ia Legislacion del Estado en matera de
gualdad de mjeres y hombres.
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Los médulos de simasenamiento que definen Ia ayuda a cada un de las sctusciones
son los siguientes:

[ ——— Moo apaa
a8 amaarami G = o S
s e smcarsmens - 10y G 58 o s
s e smcarsmens - 1201y a9 50 WA =
sitaoinos amsenariens Cp 5660 K i

La ratio méxima subvencionable sers de 4 KAKWp fotovoltaicd o KW edico), tanfo
para nuevas instalaciones_de almacenamiento, como para ampliaciones de
nstalaciones ya existentes. Se permite Ia instalacién de aimacenamients de mayor
capacidad que Ia ctads, sin subvencin para Ia parte de aimacenamiento que exceda
dicha rato.

Para ol cliculo de esta ratio se considerard la capacidad total nominal de
aimacenamiento (nueva ylo existente, en KVR) y 1a potenda fotal de generacién (ueva
Vio existente, en kINp fotovoiaico o KW e6ico).

20 Céleuio de la ayuda para las personas benefisarias que realizan actividad
condmica por 1 que ofrezaan bitnes yio senicos en i méread.

La ayuda  clorgar serf Ia resultants de la suma de Ia ayuda  la instalacién de
generacién mas 1 ayuda, s procede, aa instalacién de almacenamient.

Las ayudas a la instalacién de generacion resularén de la multiplcacion del coste
minimo (entendiéndoss. como tal sl menor valor a adaptar entre. el valor del coste
elegible calculado y el valor del costs subvencionable méximo de generacion) por &
porcentaje de ayuda establecido por potencia y tamafo de empresa.

En esta linea of coste elegibie calouiado en generacién e o resuliante del sumatorio
e todos los costes subvencionsbles defindos en el punto 2. Costes subvencionables,
‘apartad a) del Anexo 1. comrespondientes a laintalacién de generacibn eléctrica, una
V= aplicados oz recortes derivados de laz imitaciones establecidss en este Programe.

‘Ayuda de generacisn= Csmin x % tamafio empresa segin ramo de potencia

Coste subvencionable miximo = Méduio costs subvencionable méx. x P
Donde:
smin o5 ¢ menor enire Coste elegitie y el Coste subvencionable max. ¥,

P o5 potencia d a instalacin de generacién instalada en kiovatios pico (KWVp)
en caso de instalaciones fotovoltaicas  kiovatios (KW) en caso de instalaciones
‘blcas
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175 Los costes de las adecuaciones. i prosede. de los accesos a las carreteras.
piblcas y caminos existentes hasia a nsalacién objeto de subvencin.

18° Costes fnanciros.

En lo que respecta a Ia consideracién de ios tbutos como coste subvencionabe, se
st o dispuesto en ol arcuio 30.8 de a Ley 20/2023.

b) Costes subvencionables en inversiones para la realizacién de instalaciones.
para la_clectrificacin de. los consumos térmicos mediante fuentes de
energias renovables.

Se consideran costes subvencionables aquells que de manera indubitada respondan

2 Ia naturaleza de la actvidad Subvencionada, resulten estrctamente ecesarios para

a reaizacién de la actuacién subvencionable y sean imprescindiles para o

cumplimiento, de los objeivos perseguidos por o Programa. Especiicamente. se

ncluyen los siguientes costes subvencionables:

19 Las inversiones en equipos y materales relacionadas con las tpologias de
actuacién objeto de ayuda. incidss 13z comsspondientes & los satemas de
acumulacién aimacenamiento, en su caso.

20 Los costes de sjecucién de las obras ylo instalaciones relacionadas con s
fiologias de actuacién objeto de syuda.

3° Equipamientos electromecnicos. Hidrdulcos, de controly audiares cuando estén
‘asociados a a sctuacién objeto de ayuds.

4 Sistemas de gestién, contol activo y monitorizacién tanto de la generacén como.
el almacenamiento de energia previstos para a instalacién objeto e a ayuda, que
redunden en a optimizacion de a gestion y produccin. Estos equipos deberan Ser
propiedad de la persona benefiiara de a ayuda.

‘Sondeos exploratorios y ensayos TRT para el caso de instalaciones geotémmicas.

Obra civi, cuando esté relacionada directamente con as actuaciones objeto de
ayuda y aquella que sea necesaria para a corecta ejecucién del proyecto termico,
omo son Ias excavaciones, zanjas, canalizaciones y fuberias asociadas a la
instalacion de generacion objeto de ayuda. Para ser considerado coste clegiie, 125
bras deben cumplra condicién de que al menos o 70 % (en peso) de os residuos.
de construceion y demiién o pelgrosos generados (con exclusién de los
residuos con cédigo LER 17 05 04). se preparen para a reutiizacicn, o reciciaje y
1a valorzacin de oiros materiales. nclidas Ias Gperaciones de relleno ulizands
residuos para sustiur otos materales. Anlogament, en los proyectos objelo de
Subvencion que impiquen aigin §po de demolion, e inclur la practica de
demoliion selectia,

70 Distrbucién interior e simatizacién asociada ainstalacionss de generacién térmica
que utlicen exclusivamente energias renovables, sin hibrdacion con fuentes de
nergia f3s. incuyendo los cirautos idriuicos y exclusivaments los sistemas de
rision térmica especiicamente disefados para abajar con nstalaciones de baja
temperatura, tales como suelo radiante, techo radiante, fan cols y radiadores de
baja temperatura.

8 Los costes del desmantelamiento de las instalscionss existerdes en
emplazamento.

LX)
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i, Se cumple con la exigencia para la aplicacién de los méduos adiionales.
‘considerados en as bases del Programa, en as que se ndica que es necesario
que sl menos el 80 % de Ia potencia olal de generacion exé ubioada sobre
1S cublertals en la cualles se haya procedido ala renovacién de la superfie
total (climinacién amianto, sambio estructural, ). En el caso de marquesinas
para aparcamientos, se cumple con l exigensia de que el 80 % de la potencia
ot a6 ganaracion -6 instalt sobre 1as marquesinas fotovoltsicas.

i La previsién de que, en cémputo anual la suma de la energia eléctrica
‘consumida por parte delde a consumidor/a o consumidores/as asociados a a
instalacién de generacién para auloconsumo objeto de ayuda o5 igual o

‘consumo asociado a1a nstalacién objes de ayuda tendr ugar como consumo.
fnal dentro de a CAPY.

xx. En el caso de instalaciones de amscenamiento, estas sbsorberdin sl menos &
75 % de a energia anual producida por las instalaciones de generacion de
‘energia eléctica renovable a a5 cuales estén conectadas.

. Son ciertos y completos todos los datos d Ia justfcacién de a sctuscin y de
toda la documentacién _preseniada, y asume la_comespondiente
responsabiidad, someténdose al régimen sancionador tanto sdminisiratvo.
como penal vigente, en caso de falseamiento de los datos o documentos,
respecto a Ia veracidad del cumplimiento de los requistos y & la ausencia de
concurrencia de. prohibiciones para acceder a la condidn de persona
benefcari.

20 Para las Comunidades de propietarioslas del secto residencial, comunidades de
energias renovabies y las comunidades ciudadanas de energia, y cualesquiera
otras agrupaciones sin personaldad juriica, documento en ef que se refleen of
nombre, apelidos, DNICIF de todos losas consumidoresas. asi somo, o tertorio
histérioo de cada no de los puntos de consumo.

3° Relacién clasifcada en formato tabla y fimada por la persona benefcaria, de los
pedidos ylo contratos relativos a as actuaciones realizadas. En o caso de haber un
inico pedido o conirato, no &5 necesaria esa relaién dasiicada. Debers contener
omo minimo: nombra ofertante, nimero ofera, fecha oferta, concepto, base
imporitie ofera sinIVA) nombra proveadora, nimero de pedido, facha de pedido.
base imponibie de pedids (5i IVA), @ importe tota pedido con IVA. En ol caso de
actiaciones realizadas a ravés de ESE o Leasing. se aportar o listado frmado
por Ia persona representants legal de la ESE o a empresa amendadora,
respectivamente.

4 Pedidols, aceptacion de presupuestol, o coniratols formalizadols enire a persona
beneficiara (01a ESE o arrendadora, en caso de que Ia actuacién se leve a cabo a
través de ESE o leasing respectivament) y empresals contraistls, deblendo
presentar de forma detalada y desglosada las diferentes paridas econémicas. No
52 admits ringin documenta con partidas econémicas agregadas de manera que
impidan Ia distincién de las paridas econbmicas relevanes del estudo. Los
pedidos, Ia aceptacién e presupuestos y coniratos deberdn estar fechados de
Seusrdo con los plszos indicados en 1a base sexta (segin sea el ca=o de persana
Sin acividad econdmica o persona con actidad economica).

5% En el caso de que Ia actuacion se haya se haya ejecutado 3 través de ESE o se
haya financiado mediante leasing: documento de endoso o de cesion del derecho
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objeto de ayuda que superen en su cémputo total los 24 meses 18 meses
cormespondientes tal como se indica en ol aparado 1 de esta base decimoprimera
més 0 meses coespondentes a la prémoga méxima confemplada en este
Subapartado 5 de esta base decimoprimera. contados desde la fecha de notficacién
de 1a resolucién de concesién de Ia ayuda y, en fodo caso, nunca mas tarde del
miércoles 31 de ootubre de 2029

Una vez recibida a documentacién exigida se proceders a su andlsis Sila valoracién
de Ia documentacién aportada resutase posita, se procederd al abono de a ayuda
por parte del EVE.

Siuna vez conirastada a documentacin justfcativa presentada se adviriera que. a
pesar de haberse levado a cabola inversion y cumpiido o objeio de este Programs
&l importe e subvencién final debiera ser inferor 8 micsiments oforgado. &
proceders a incoar un expediente de revocacién parcial de 1a ayuda

i, por el ontrario, Ia persona benefcari incumplese Ia obligacin de jusifcacién
e los témminos previios en esa baze decimoprmers o cuslesquers oras
condicionss. de lss recogidas en estas bases o de a normativa establecida en
matera subvencional, e EVE procederd a incoar un expediente d revocacién total
o parcialde Ia ayuda stendiendo a los oteros de graduacién sefalados en s base
decmocuara y, en su caso, de conformidad con o principo de proporcionalidad.

En ambos supuestos de revocacion de a ayuda, se deciarar a pércida del derecho
al cobro de a ayuda, segin o caso, otal o parsial

1 abono de la subvencién, por EVE, se realzar en la cuenta bancaria sefalada al
efecto por la persona beneficiaria de la ayuda, una vez concluida la actuacién
Subvencionable, y previa presentacién a EVE de la documentacién justfcativa que
permita comprobar tanto Ia realzacion de las actidades subvencionadas como 105
gastos reaiizados, la terminacién de oualquier procedimiento de. reintegro y o
Sumpiimiento_de las restantes. condiciones y obigaciones establecidas en 1a
Rormativa subvencional para poder percibir I pago de 1a ayuda

No podrin reciir el abono de la ayuda las personas beneficiarias que tengan
pendientes obligaciones de reintegro de cantdades correspondientes  ayudas o
Subvenciones de Ia misma naturaleza, concedidas por cualauiera de las enfidades
de 1a Administracin de la CAPV, su seclor pibio yio EVE. En tal cireunstanci
proceders conocer y anaizar i Ia oblgacien de reintegro devengada se encuentra
& periodo votuniaro de sbona o &n via Secutva.

Se consideraré que las personas benefciarias se encusniran s corente en el pago
de obligaciones. por reiniegro de subvensiones cuando no.tengan deudas con
cualquiera de as entidades pertenecientes al setor piblio dela CAPV 1o EVE por
reiniegros de subvenciones en periodo cjecufivo o, en ol caso de personas
benefiarias o entdades calaboradoras conira os que o proseda 1a tlizacién de
Via de aprermio, deudas o atendidas en periodo vountara.

Asimismo, se considerar que las personas beneficiaras se encueriran a corente
n o pago de abligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén
‘plazadas, fraccionadas o se hublera scordado Su suspension con ocasion de I3
impugnacién de 1a correspondienta resclucion de rentegro (ariculo 21 RGS).

En apicacibn del arioulo 34 de Ia Ley 2012023, una vez acordado el iicio del
procedimiento de reitegro, como medida cautelar, ol EVE podrs acordar la
Suspensién del pago de las cantidades pendientcs de sbonar 4 la persona
beneficiaria, dernadss de oiras subvenciones concedidss por 1a propia
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sido sancionada adrminisirativa o penaiment por incur en discriminacién por
razén de sexo © por incumplimiento de a normativa en matera de igualdad de
mujeres y hombres, duranta o periodo impuasto en 12 corespondiente sancién.

La presentacién de a sofcitud de ayuda conllevar la autorizacién de a persona
Solaitants para que el érgano concadente oblenga de forma directa, a ravés de
‘ertiioados telemalicos, nformacion reatia 3 1 mhabilfacion para s obtencion
e subvenciones y ayudas pblcas, a efectos de 1o dispuesto en los articulos
132de1a LGSy 13 1.2 de a Ley 20/2023

No abstante a0 e slicitante pocr denegar expresamente ol consentimiento a
‘esta autorizacién al érgano concadents, deblendo aportar enfonces, dediaracion
responsable, en los términos indicados en este spariado.

D.Se encuenira ai corrente en of cumplimiento de sus obligaciones trbutarias ¥
‘conla Seguridad Socia, segiin establece o atculo 22 dei RGS.

La presentacién de a solctu de ayuda conllevar la autorizacién de'a persona
Solitante para que el érgano toncedente cblenga de foma directa. Ia
‘acraditacién de s crunstancias previsas en 163 artculos 18 y 10 del RGS,
través de certiicados telematios. fodo ello & excepeidn de los relativos
Hacienda Foral de Navarra y la Agencia Tribuiara Estatal, certfcados. que
‘daberd aportar Ia persona solicitante de la ayuda.

No abstante el o la solicitante pock denegar expresamente ol consentimiento a
‘esta autorizacién al érgano concedente, debiends aportar, enonces, adems de
la deciaracibn responsable, cerifcado trbutaro de estar @l cormerte del
cumplimiento de 1as obligaciones rbutarias, acredtacién del cumplimiento de
as obiigaciones con la Seguridad Social y certicado tibutaro de residencia
fsca,

A los efectos de esta acredtacién, se estaré también a 0 dispuesto en 1a Orden
e 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economia y Hasienda sobre
‘acreditacién del cumplimiento de obigaciones irbutariasy repte a la Seguridad
‘Sosial, asi como de Ias relativas al reintegro de subvenciones, en ol marco de
Ia= ayudas y subvenciones que s olorguen con cargo 4 165 Presupuestos
‘Generaies de Euskads

£ No ha soistado o recbido ofras ayudas para s misma actuacién o finaidad. En
caso de haberas solicitado o rechbido, sa indicar ! imporie de la ayuda
Solcitada u obtenida, ssi com la Admirisiracin, organismo o enfidad pibica
‘concedente. En caso de haber recibidd oiras ayudas, se deberd aportar copia de
Ias resoluciones posiivas de olorgamiento de otras ayudas concedidas por oros
rganismos a fecha de solctud

La presentacién de la solicitud de ayuda conllevard la autorizacisn del o de la
Soieitants para que el brgano congedents obtenga de forma directa, a ravés de
ertficados telematicos, nformacion elativa aa obtencién de cualesquiera oras
‘ayudas, subvenciones o fondos, @ efectos de o dispuesto en los aticulos 18 de
aLey 2012023 y 32 del RGS.
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de cobro en sl que la persona bensficara autorce @ 1a ESE 0 3 la empresa
arrendadora del leasing a eciir ¢l pago de a ayuda.

Relacién clasifcada en formato tabla y fimada por la persona benefcaria, de las
factras y de sus comespondientes justficantes bancaros de pago,
Gorespondientes a la inversion realzada y qua respondan i presupuesto ¥
Gonratos presentados. Deber contener Gomo minimo: nombre dellde a emisors
imero factura,fecha factura, concepto, base imporibie (s IVA), imporie otal con
IVA, fecha de pago. @ importe pagado (con IVA). En ol caso de actiaciones.
reslzadas 3 través de ESE o Leasing, e aportard el istado frmado por a persona
representante egal de 1a ESE o la empresa arrendadora, respectivamente.

Facturas justfcativas de 1a realizacién de a actuacién subvencionatie, las cusles
deberin estar emiidas al que ostente 1a condicion de persona benefciaria, tal y
como se indica en la base cuaria. apartado 1. y. desgiosadas, valoradas
conémicamente por partidas y fechadas de acuerdo con o plazos indicados en
1a base sexta. En o caso de actuaciones ejecutadas a ravés de ESE o leasing, se
‘aportarin las faciuras emitdas al que ostente a condicién de ESE o amendadora
respectivamente.

Los documentos deberén estarfechados de acusrdo con los plazos indicados en
base sexta (segin sea el caso de persona sin actiidad econémica o persona con
acividad scondmica).

Documentos justficaivos del pago de las facturas, que permitan identifcar a la
persona bensfciria de la ayuda (o a Ia ESE o amendadora en ol caso de
Setuaciones levadas a cabo a ravis de ESE o leasing), al fercero que recbe &
pago. Ia fecha de pago (fecha valor) y los datos necesarios para dentiicar la
acuacion objeto de ayuda.

Los documentos deberén estarfechados de acusrdo con los plazos indicados en
base sexta (seqin sea el caso de persona sin actiidad econémica 0 persona con
actidad econbmica). inckido o abono de posiies canidades a cuenta o bajo
Gualquier olro concepto. Los dosumentos aportados deberan acreditar la saida
efectiva de os fondos d Ia person beneficians (o de Is ESE o arrendadora en &l
250 de actuaciones llevadas a cabo a través de ESE o lessing) (9.6, ransterencia
bancaria, cargo de recibos o tareta de crédito o débit, entandiendo como
justifcants de pago el efectusdo 3 iraves de una enfided nancieray cargado &n a
uenta). por o que no =& admitin declaracions responsables Sobre a realzacién
de pagos en metiico o raciis. En ol caso de que 1a persona benefisara sea tna
Empresa, ok pagos deberin haber s abonados en 102 pazos de pago previstos
en'la nomativa seciorial que le sea de aplicacién o, en su defecto, en los
estabiecidos en la Ley 32004, de 20 de diciembre, por 1a que se establecen
medidas de hucha corta 1a morosidad en las operaciones comerciles

Gartiicado bancario acreditativo del [BAN de Ia cuents, de Ia que Ia persana
Soctante debers ser uar; este nimero de cuenta serd en ol que, cumpidos (odos.
Ios requistos del proceso exigido por el presents Programa. y hablendo adgurido.
o1 0 1a solctante la sondicion da persona benefcara, se abonard la subvencién
fnaimente resusita.

En ef caso de que Ia actuacin se haya levado a cabo a través de una ESE.
uenta bancaria deberd ser de fiulardad de Ia ESE con 12 que se ha suserto &
Gonrato de servicos. energélicos: y en o 6aso de una operacion de leasing, |
Guenta_bancaria serd de ttdaridad del Sendador (de Ia entdad fnanciers o
ompaia de leasing) que toma parte en1a operacin de leasing
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septiembre de 2026, aun cusndo existiera presupuesto disponible en la
convosatoria. Ala finaizacén del expresado plazo de vigendia no serdn admitdas.
n ningin caso. mas soliciudes. No cbstante, en caso de que se agote o
presupuesto ssignadoy siempre que o hubiers expiado 4 vigencia del Programa
(20 de septiembre de 2028) podrn segui regisirandose solctudes en lista de
reserva provisional que serén atendidas por iguroso orden de entrada, supedtadas.
& ue S produsoan desestimaciones o revocasiones de SoUGES de. Syuda
previas resueitas_positivamente que pudieran liberar presupuesio o bien se
incorpore nuevo presupuesto a s comocatora. En ningin ¢azo a presentacion de
na Solctud a la sta de reserva provisional generar derecho alguno para la
persona solictante hasta que no se fesueiva l solctud de ayuda.

Se dari publicdad del agotamiento del presupuesto, tanto de cada linea de
actuacion como de a tofaidad del Programa, en ambos casos mediante Resolucién
de Ia Direccién General del EVE con 54 pubicacion tanto en el BOPY como en la
direcoin de intemet de EVE: winw.eve.sus.

3. Para ol computo de los lazos rige o dispuesto por o articulo 30 de a Ley 3012015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Adminstraiv Comn de las Adminitraciones.
Pibicss.

Serén denagadas, por al matvo, mediante resalucion de Ia Direccion General el
EvE

‘Sexta. Actuaciones subvencionables y cuantia de as ayudas.

1. Serdn actusciones subvencionables las relacionadas & continuacién, siempre que
estén wbicadas en 1a GAPV, toda Ia energia generada y aimacenada se consuma
también en1a GAPV Y. aderas, cumplan con los requisits que se establecen para
cada una de elss en s anexo | sActuscionss subvencionsbles. costes
Subvencionables y cuantia de as ayudass de estas bases reguiadoras:

3 Inversiones para la reslizacién de nuevas instslaciones de_generacién de
energia eléciica para autoconsumo con fuenies de energias renovables,
ampllacibn de inctalaciones ya. existentes, asi como instalaciones. de
Simacenamiento asociadas tanto a nuevas insialacionss de generacién sormo &
instalaciones exstentes.

b Inversiones pars 1a resizacibn de instalaciones para la electicacicn de los
Consumos témmicos mediants fuenies g6 Snergias renovables.

A efectos e periodo de elegibiidad para la admisién de las solctudes, en o caso
de_personas benefiiarias sin_scividd_econémica s Sxige que cuslquer
ompromiso sn fime. de ejecucion. como pueden ser presupuesios sceptados.
pedidos, contratos, facturas y sus justfcantes da pago, asi como la Deciracién
Tesponsabie de pussia &n servio de elementos 4e generacion, con e sall del
érgano competente, <6 encuniren fechados desde e 1 de enero da 2020 (inousive).

En1a misma linea, también a efectos del periodo de elegibiidad para la admision de
las solictudes, en ol caso de personas beneficaras con actividad coonémica se
exige que cusiquer compromiso en fime de. ejecucin, como pueden ser
presupuestos aceptados, pedidos, coniratos, facturas y sus justficantes de pago, asi
Comola Declaracion respansable de puesta en senvica de slementos de generaden.
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‘Se establecen unos médulos de coste subvencionsbie miximo en funcién de la potencia
de generacién. Los mbduios que definen el coste subvencionable. méximo y o
porceniale de ayuda por tamafo de empresa a aplcar sabre o coste subvencionable
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Estos méuios se verén ncrementados en o caso de que se renueve 1a superficie otal
de lais_cublertals sobre las que se colocard Ia instalacn solar folovoltaica
): también cusndo se nstalen marquesinas
fotovoiaioas que sirvan como cublerta de aparcamientos

(@liminacion amianto, cambio esiructural,

Para que estos méduos adicionales sean considerados, es necesario que a menos &
80 % de la potencia toal de generacion esté ubicada sobre fals cublertals en lals
cualies se haya procedido a 1 renovacién de 1a superfce total (elminacion smianto,
‘cambi esiruciural, ) En of caso de marquesinas para aparcamientos, amtién Se ha
e cumpir que o 30 % de la polencia tofal de generacion se instale sobre as

marguesinas fotovotaicas.
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i porcentaje de ayuda establecido por capacidad de aimacenamiento y tamaio de

empresa.
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Administracion, sin superar, en ningiin caso, e importe que fjen la propuesta o
resalucién de incio del expediente de reintegro, con los ntreses de demora
devengados hasta aquel momento.

10, EVE podré recabar de la persona beneficaria de la ayuda la informacién y.
‘documentacién complementaria que estime necesaria para ol correcto aniiss de 1a
justfcacion de syuda.

Decimosegunda. Comprobacién documental del expediente y d 1 actuacién objeto
e ayuda

Gon e fin de verficar a sfectiva sjecuién de la actuacién objeto de subvensién y su
adecuacion a las presentes bases y demds nomativa mencionada, ol EVE levard a
ao Ias comprobaciones de los proyectos ubvencionados, pudiendo fomar folos
representativas de las inversiones realizadas, asi como. solcar toda aquella
dacumentacion adicionsl que se considere necesara para EVE en i sjericio de sus
funciones de fscalizacion del desting de las ayudas.

La revisén alcanzara un nimero de expedientes estadistiamente. representativo,
dando picrdad 2 aquellas operaciones que supongan un mayor mporte de ayuda &
incluyendo diversidad en cuanto al misto geografico y  a pologia de beneficaros/as
La muesira seleccionada representara, al menos, ol 25 % del impori de Ia totaldad de
15 ayudas otorgadas,  un minimo del 5 % en ef nimero de expedientes.

Las personas benefciarias de las ayudas para las que se estime necesara s
‘Gomprabacién in S de la actuacién objeto de subvencion, recbin comunicacién
previa por parte de EVE, debiendo aquellas faiitar a misma.

Siuna vez comunicada por EVE Ia comprobacién de inversiones prevista,deniro de as.
dos (2) semanas siguientes a Ia comunicacién, y por causas sjenas a EVE ésta no
pudiera reslizarse. se notiicard por scrto a Ia persona benefiiara d a ayuda que
dispone de quince (15) dias habiles para flar una nueva fecha para facitar I
‘comprobacién de inversiones. En caso contraro, ol EVE procederd a a incoacin de un
xpediente. de revocacibn fotal del imporie de la ayuda, de confomidad con o
procedimient de reintegro estatiecido en o artiulo 40 Ley 2012023

Una vez contrastada I informacién recogida durante la comprabacién, i se condluyera
que ol mporte de subvencién iniciamente oforgado debiera ser nferior, o 7o procedicse
otorgar subvencién. el EVE proceders a incoar. respecivaments. un expediente de
revocacibn parcial o tofal de a ayuda, v, su caso, @ solictar ol rentegro parcial o tofal
de la ayuda, sin periicio de las acciones legales y sanciones que pudieran
comesponder.

Decimotercera. Oblgaciones de las personas bensficiarias de las ayudas.

Las personas beneficarias objeto de Ia present convocatora deberdn cumpi, en todo.
caso, las siguientes obigaciones:

1 Las estpuiadas enlos ariculos 14 y 48 de 1a LGS, ol RGS y los artiuios 14, 27y 42
de a Ley 2012023, a1 como en Ia normstiva nacionsl como europea que pudiera
resultar de apicacién

2 Utizar s ayuda para el concreto desting para el que ha 5o conoedida.
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3. Faciitar a Ia Ofcina d Conirol Econémico - OCE. al Tribunal Vasco de Cuentas
Pbiicas TVCP. al EVE, asi comoa cualesquiera olros rganismos de control locales,
estatales o de ia Unién Europea (son caracter ndicativo, no mitaiivo, a Comisier
Europea. 1a OLAF. ef Tribunal de Cuentas Europeo, Ia Fiscalia Europea) y con
competancia en Ia materia toda aquella informacién que le sea requerida en o
ciercicio de sus funciones respecto de Iss ayudas recbidas con cargo 8 esta
Gonvosstoria de syudas.

4. Comunicar sl EVE Ia sofictud u obtencién de subvenciones o ayudas, ingresos (..
(Certiicados de Efciencia Energétca — CAE. ) o recursos, para larmisma finaidad,
procedants e cusiquier ora saminsiracién o ants anto pibico como privado.

5. Ejecutar s sctuaciones cumpliendo los Reglamentos y Nommativas que les sean
apicables,y sus componentes deberin poseer 1 correspondiente homologacin por
el rganismo competerte. De este modo, queda asumido por a persona beneficiaria
ue o proyects objelo de subvencion 5o ajusta en su totaidad @ la nomatva
apiiable vigente, tant técnica como urbanistca, o de cuslquer ora naturaleza.

6. Conservar los documentos originales, jusiicativos de la actuscion realizada y la
apiacin de 1a ayuda recibida, en fanio puedan ser objelo de las actuaciones de
Comprobacién, coriroly fiscalizacin correspondientes, y minimo durante diez (10)
afios  partir deIafecha de concesin de la ayuda taly como dispone o Reglamento
e5172015.

7. Las personas bensficiariss deberén mantener una contabiidad separada o
iferenciada para todas las transacciones relacionadas con Ia actuacicn obieo de
ayuda.

5. En aplicacin del artiouio 30.4 dea Ley 2012023, en ol supuesto de que la actuacién
subvencionable consista en Ia adquisision, consiruccién, rehabiltacién y mejora de
bienes inventariabies la persona benefciaria deberd ostentar la tujardad del blen
Subvencionado destinéndolo al fin concreto para o que se concedi la subvencien
durante al menos un plazo de cinco (5) #ios para bienes nscribbles en un regisro
piblco y de dos (2) ahos para o resto bienes. ambos plazos a contar desde a fecha
e concesion de a syuds.

En ef caso de bienes inscribibles en un registo pibico. deberd hacerse constar en
la ssoritura esta circunstanci, asi como ol importe de la subvencién concedida,
debiendo ser objelo estos etremos de nsoripcdn en el registro pubico
conespondiente.

Lo establecido en el pimafo anteror no serd exighle en squelios supuestos de
inversiones para infragsiructuras elciricas que, en cumplimiento de Ia regulacién
Sectorial vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dei Sector Eléctico y el Real
Decreto 195572000, de 1 de diciembre, por o que Se regulan las acividades de
transporte, _ distibueion, comercialzacion, _suminisro 'y procedimientos _ de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica, deban cederse a 1a compaia
ditriuidora o transportsta de slecticidad.

No se considerard incumplida a obligacién de destino cuando se produzea aiguna de
las circunstancias descritas en el ariculo 30.5 de Ia Ley 2012023, En todo caso, para
obiener Ia autrizacién por parte de EVE a a que se hace eferenca en dicho aricu,
1o persona beneiiara de 1 syuda deberd

=) Comprobar, declarary screditar ants sl EVE que Ia nueva persona adauirients
redine fodos y cada uno de los requistos previstos en estas pases para resutar
persona bensfiiara de a syuda.
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on el el del érgano competente se encueniren fechados con postericridad a fa
fecha de la correspondients solicitud de ayuda.

2. La determinacién de los costes subvencionsbles y las cuantiss de lss ayudss &
percibic por las personas benefiiarias, para cada una de las actuacones
Subvencionables, 26 ncluye en &l anexo | wActuscionss subvencionabies. costes
Subvencionables y cuantia de ss ayudss, de estss bases.

3. Enlas actuaciones de nstalaiones de generacién de energia elétrica, las personas.
beneficarias fendrin que declarar a previsén de que, en computo anual, 1 suma de
1a energia alécirica consumida por parte delde a5 consumidorla o consumidores/as.
asociados a la instalacién de autosonsumo objeto de ayuda sea igual o superior al
50 % de Ia energia anual generada por &sta. segin Io establecido en o anexo
<Documentacionn.

4. Las sctuaciones porin ser resizadss  ravés de empresas de servicios energélicos
(en adelante ESE) entendiendo como tales las enmarcadas en la defiricon del
articulo 10 del Real Decreto-ey 612010, de @ de abri de medidas para ol mpuiso de
1a recuperacién econsmica e empleo, siempre que 5o cumplan las Siguentes
condicionss.

2) La soliitud de ayuda seré regisirada a nombre de 1a persona benefisria (ciente
e 1a ESE) que, ademss, debers tener 2 condicién de benefisaria de scuerdo con
Ia base cuarta

5 La persona beneicariaendosard 2 ayuda aa ESE
©) La ESE debers actar en funcién de un contralo de seniios energéticos,
reperautends s ayuda prevista n ese Programa,  ravés del conato ado. &
Ia propietara o expiotacora ia e as nsiaiacones donde sjecus of royects
(benehciaa dea ayude)
La ESE debers esa regsirada en o tacode proveecores de senicios energétioos
e DAE. i e elproveedores e seicos snegeioos.
5. Lasactaciones podrin s fnanciadas medante arendamientofancieo ezsing)
Semorey ouands e cumpian s siguenes condisones:
) La soitd de ayuca serd regisads a nombre de fa persona amendataria que

tiene i derecho de ejecutar I3 opeion de compra y que deberd tener 12 condicin
‘e benefisara de asuerdo con 1§ base cuarts.

b) €1 dosumento de arrendaminto financiero debe refsiar i comprormiso de siecutar
1a achuacin subvendonada

) E1 compromiso de siecutar 1a opeién de compra i término del conirato debe ser
vinculants desde el miio del conrato.

‘Séptima. Limitaciones generaies a las subvenciones.
1. Limite generaldel importe de las ayudas por persona beneficaria

Gorforme alo sefalado enla base sextay en ol anexo | <Astuaciones subvencionables,
ostes subvencionables y cuanta de las ayudas.

2. Régimen de compatibiidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos

2) Las ayudas a percibi por las personas benefisaras que tengan consideracién
e empresa a los sfectos de previsto en el Regiamento (UE) 6512014 serdn
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EVE podré recabar a la_persona solistante la informacién y_documentacién
‘complementaria que estima necesara para el correcto andisi de la solciud de ayuda

b)) Documentacién técnica requerida para justiica s actuaciones reaizadas

1° Parainversiones parala realizacin de nuevas instalaciones de generacin de
energia eléctrica para autoconsumo con fuenies de energias renovables,
ampiiacion de_instalaciones ya existentes, 251 como. instalaciones. de
almacenamiento asociadas tanto a nuevas instalaciones de generacin como.
2 instalaciones existentes

i Justicacién documental de 1a correcta siecusién de la actuacién <ex posts, segin
=1t de actuacion sjecutada, en su caso y cuando sea preceptive:

A Certifcado final de obra suserto por Ia direccién de Ia obra y direccién de
ciecucién de la obra, en 0250 de que sea preceptivo.

B Deciracién responsable de puesta en sevico de slementos de generacién
léctrica con el e érgano compelents.

C. Adicionaimente, se adjuntars copia del proyecto o memoria técrica de diseRo
(segin proseda para 1 fipologia de actuacién) que se haya aportado al érganc
competente.

D.Los proyectos que hayan declarado ser de generacién eléciica colectiva o
llevarse. 2 cabo en un ediico plurfamilar, deberdn aportar justicacién,
‘aportando bien i acuerdo fimado por todos 105 partcpantes que recofa los
criterios de reparto, bien s scuerdo de 1 comunidad de propietarios/as, bien 13
justficacin de su indusion en of registo adminitrativo de generacion eléctrica
que indique esie tipo de generacién.

i Cédige Unversal de Puto de Suminstro (CUPS) della consumidoria o

consumidoreslas

Para las nstalaciones de generacién elécirica colectva, documento en o que se
rfieien os GUPS de todoslas 105 consumidores/as, asi somo i tertoro histérico
de cada uno de los punios de consumo.

Reportsj fotogrifico de las actuscionss realizadas, que incluya folografias de s
Situacion general después de lss sctuaciones, y en su caso. de los equpos &
instalaciones principales finales cbjeto de Ja ayuda, asi como de la pantals de
Visuakzacion de datos dl sistema de montorizacin.

M. En ol caso de que ol proyecto de la actuacién subvencionable incluya I
“Renovacién de la superficie tota de lals cublertals sobra als qua se colocard la
instalacion solar fotoveitaca (diminacién amianto, sambio estrucural, ) y
también cuando se instalen marguesinas folovolaicas que Sitvan como cubiera de
aparcamientos, deberén aportarse Io% planos del proyecto final correspondientes y
e elos deber Kentifcarse con clardad fods 1a superfice de. sublertals yio
marquesinals.

anual generads por ésta . adems, que (oo o consumo asociado a a nstalacién
Gbjeto de ayuda tendrd lugar comd consumo fina dentro de la CAPV.
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Las actuaciones desarolladas en ediicios de nueva consiruccin, identiicados en
Ley 3871009, de Ordenacion de Ia Edficasion, tendrin como requiso adicionsl & uso
‘xclusivo de energias renovaties, por Io que dnicamenta sern objeto de subvencién
1as instalaciones que ulcen fuentes de energia renovables en su ftalidad y sin Ringin
ip0 de hbrdacién con oiras fuentes energéieas no renovables

No serin objeto de subvencién por el presete Programa los siguientes tpos de

nstalaciones:

19 Bombss de calor que no slcancen los rendimiantos minimos exigidos ni as que.
Supuestamente. cumpiendo con I0s mismos, no. dispongan de. rendimientos
Serticados de forma maubHable

20 Bombas de calor cuyo cometido sea funcionar como unidades deshumectadoras.

3° Sistemas frigorificos destinados  1a refigeracién o congelacin de productos, las
cimaras figorfcas y de conservacin, Ios sistemas de reffigeracién asociados al
transporte. maritimo, temestre o aéreo, asi como los equipos destinados a
Gimatizacibn y refrigeracion de salas de servidores, centros de procesamiento de
datos (data centers) y oiros usos andiogos cuya Gnica fialidad sea la generacién de
.

4 Enfiadoras de agua (shilers) y cualquier ofro equipo de cimatzacién que disponga
nicamenta de modo de refrigeracién.

5 Equipos @ instalaciones cuya legalizacién se realice como instalacién frigorifca.
indusinal o balo cualquier oo ragimen reglamentaro distinto del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edifcios (RITE), asi como squellas actuaciones que
o requieran o nio cspongan de la correspondiente legaiizacién conforme @ dicho
reglamento.

6 Actuaciones en equipos geotérmicos sin Ia siecucién de sondeos de ineroambio
energético con el subsuio.

7 Bombas de calor cuya inica finaidad sea el calentamienio del agua de piscinas
Ubicadas on viviendas, ya sean de uso privado o comuntard.

2 Costes subvencionables.

) Costes subvencionables en inversiones para la realizacion de nuevas
instalaciones. de generacién de energia eléctrica para autoconsumo con
Tuentes de energias renovables, ampliacion de nstalaciones ya existentes, asi
como _instalaciones dealmacenamiento. asociadas fanto 3 muevas
instalaciones de generacicn como a instalaciones existentes.

‘Se consideran costes subvencionabies los que se relacionan a continuacién:

10 Las inversiones en equipos y materales relacionadas con las tpologias de
actuacién objto de ayuda. mcida la comsspondients & los sistemes de
‘aimacenamiento, en su caso.

20 Los costes de sjecucién de las obras ylo instalaciones. relacionadas con s
fiologias de actuacién objeto de syuda.

3° Equipamientos elecromecnicos, de coriroly audiares cuando estén asociados a
1a actuacién objeto de ayuda.
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En esta linea, of coste clegible calcuiado en aimacenamiento e e resulante de
Sumatoro e todos oz costes Subvencionables defindos en & purto 2. Costes
Subvencionables, sparado 5) del Anexo I, corespondientss a la instalacién de
aimacenamiento eléctioo, Una vez aplicados los racortas dervados de s imitaciones.
estabiecidas en st Programs.

Ayuda de aimacenamiento= Csmin x % tamafio empresa segin tramo de capacidad de
aimacenamiento

Coste subvensionable méximo = Méduio ayuda x Cap
Donde:
smin o5 ¢ menor enire Coste slegitie y el Coste subvencionable max. ¥,

Cap o5 Ia capacidad nominal de Ia instalacién de almacenamiento reaimente
instalada en kiovatis por hora (KVh).

Se establecen unos méduios de coste subvencionable mximo en funcién de la

capacidad de almacenamiento. Los méduios que definen ol coste subvencionabie

masimo y o porcentaje de ayuda por tamafo de empresa a aplcar sobre el coste

Subvencionable méximo o, 5 procede, sobra ¢l coste slegibla calculado, son 105

Siguientes:

vewa | ayes | s | apos

[ ——— = | e | R | EER
e | 57| T |

s smrines w | x| | e
Er) o | en | | e
oo = | x| x| e
e = | en | | e

La ratio mixima subvencionable sers de 4 KAKWp fotovoltaicd o kW edico), tanfo
para nuevas instalaciones_de almacenamiento, como para ampliaciones de
nstalaciones ya existentes. Se permite Ia instalacion de aimacenamients de mayor
capacidad que Ia ctads, sin subvencion para Ia parte de aimacenamiento que exceda
dicha rato.

Pars ol cliculo de esta ratio se considerard la capacidad total nominal de

aimacenamiento (nueva ylo existente, en KVR) y 1a potenda fotal de generacién (ueva

Vio existente, en kIVp fotovoiaico o KW ebico).

3° Céleuio de 1a ayuda para las personas beneficaras que no realicen actividad
conémica por Ia que ofrezcan bienes ylo servicos en ol mercado, y tengan
naturaleza pibiica (os indicados en a base cuara)

La syuda  clorgar serd Ia resutants de la suma de Ia ayuda  la instalacién de

generacién mas 1 ayuda, s procede, aa instalacién de almacenamient.

Las ayudas a a nstslacién de generacion se oforgardn como importes fjos unitarios o
embduloss que cubririn como méim ol coste subvencionable (el
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. Deseripeion téenica del proyecto, deberd inclui como minimo:

‘Aerogenerador:
Fabricanteimarca y modsio
Tipo (eje vericallarizontal)
Nimero de generadores edlicos
Nimero de palas.
Materialde s palas
Diémetro del otor (m)
Peso (ko)
Gurva de potencia del aerogenerador
Tore:
. Tipo (wbuar, )
b Atura (m)
< Materal
4. Peso (ka)
Velocidad delviento (mis)
= De aranque.
b. Nominal
. Mixima velocidad de viento soportada con funcionamiento opfimo.
Simulacion de la prevsion de produccion anual
Inversor:
2 Nimero de inversores y su potencia unitaria.
5. Marca y modelo_
. Caracteistoas tonicas especificas.
Regulador (en ol caso de nstalarse)
2 Nimero y oo
Equipos de amacenamiento (en ol caso de instalarse):
. Tecnologia (gel. fon-ito, .
b. Nimero de baterias
. Gapacidad toal de sistema de aimacenamiento (KAT)
. Potenci total da Ia nstaacion de simasenamient (kW)
. Marcay modelo de las baterias instaladas.

Especifaciones técnicas del fabricante del equipo de generacién energétca (copia
de Ia documentacidn técrica proporcionada por e fabricante)

Especifaciones técnicas de 1a empresa fabricane del equipo de aimacenamiento
(copia de la documentacién téenica proporcionada por Ia emprasa fabricante).

Para instalaciones fotovolaicas, documento de "Rendimiento de un sistema FV/
conectado a ed" de PVGIS hitpsire e oc europa. culpvg_tools/es/#PVP.

anual generada por ésa y. ademis, que dicho consumo tendrd lugar como
Consumd finaldeniro de la APV (modelo disponibie en 1a pagina web de EVE)

En ol caso de que el proyecto de la actuacién subvencionable incluya
“Renovacién de la superficie tota de lals cublertals sobra als qua se colocard la
instalacion solar fotoveltaca (eiminacién amianto, sambio estrcural, ) y
también cuando se instalen marguesinas folovoltaicas que sitvan como cubiena de
‘aparcamientos. deberin aportarse los plancs dl proyecto coespondientes y en
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A este respectn, la subconiratacién o coriratacién de ferceros podrd alcanzar
hasta o1 100 % del importe de la acividad subvencionada, resutando de
aplicacion las restantes previsiones recogidas en los itados arioulos 20 de I
LGS, 63 6ol RGS y 31 de a Ley 2012023,

De conformidad con o previsto en el artculo 20.7.d) de la LGS y 31.7.)de la
Ley 202023, se sutoriza Ia concertacien tofs o parcial de la sjecucion de fas
acividades con enfidades vinculadas a la persona benefsiaria sempre ¥
cuando:

1° Se obtenga a autorzacién expresa previa del EVE: .

20 Bl importe comespondiente no supere el coste incurrido por la_entidad
Vincuiada (o5 deck que no exista un increments entre s gastos soporiados
por 1a emprasa vinculada y los repercuiidos a la persona solitante de I
‘ayuda) En estos casos, la acredtacion de estos costes reales se ha de llevar

' cabo en la ustficasién en oz mismos téminos estsblecidos para I
‘Seredtacién de los gastos de a persona benefcaria

b) En aplcacion de lo previsto en of artiuio 31.3 de 1a LGS y ol 303 de la Ley
2012023, sin pesjicio el régimen de apicacitn de a Ley e Contratos del Secior
Pbico (en adelante LOSP) que resuite por 1a naturaleza uridica de la persona
soliiante, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantias
‘establecidas enla Nomnativa en materia e Contratacién Pibioa para o conirato
menor (15,000 € o superor, IVA exchido para sendcios y suministros y 40.000 €
 superior, IVA excluklo para obras).la persona solctante de 1a ayuda deberd
Gisponer somo mirimo de ires ofertas de dferentes empresas proveedors. con
caricter previo aIa coniraccién del compromiso para Ia obra, Ia prestacién del
Senicio o la erirega del ben, savo que por Sus especiles caracteristoas no.
‘xsta en el mercado sufiients nimero de entidades que s reslcen. presten o
Suminitren.

La eleccion enire las ofertas presentadas deberd realizarse conforme a orferios
e efcianciay economia, asi como quedar justficada expresamente cuando no
recaiga en a propuesta qus resulte se 1a scondmicaments més ventsosa.

Octava. Gestén y prosedimiento de tramitacién.

'De conformidad con o previsto en el artiwio 14 de Ia Ley 3012015y en cumpiimiento de
1o recogido en el Decreto 9172023, de 20 d junio, de atencion ntegral y mulicanal ala
ciudadania y acceso a los servisios pibiicos por medios slecirénicos. 1a ramitacién
omplta de oz expedientes relstivos & Ssie Programa (<olitudss, requenmiEnios.
Patcaciones, subsanaciones y demas gestiones) se realizard por mecios slectrinicos,
através de <M carpetas de a sede slecirénica dela Adminisiracion Publca de a CAPY
(htps: T euskad cusimicarpeta) y haciendo uso. de la aplicacién de tramitacién
slecirinica _del Goblemo Vasco —Tramiagune-, que se encuenra disponible en
cuskadieus y en a pégina web de EVE (www.eve.eus). Todo elo, sin perjucio de lo
previsto en ol ariou 14.1 de Ia Ley 302015 para ol caso de personas fisias.

La ficha informativa del procedimiento adminitrativo, donde estén disponibies las.
insiruciones para a tramtacien, 1as deciaraciones responsabies y los modelos, y 3
fravés de la cual se accede &l formulario de solitud. std acceshie en
it cuskadi eus y v eve eus.
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4 Sistema_elécrico general de Ala, Meda y Baja Tensién, inciyendo
transtomadores, linea de evacuacién y sistemas @ infraesiruciuras eécticas
adicionales. hasta o punto de conexén con la red aiéclrica de tansporie o
distrbucin, cusndo sean necesariss &n funcion de a tpologia de actuacion objeto
de ayuda. En su caso. se induiin las protecciones y equipamientos que
conrspondan baio e Reglamento Electrotéonico de Baja Tension (REST) y sus
Insinicciones. teonicas complementarias o o Reglamenio de_Instalaciones
Eléctricas en Atta Tensién (RIAT)y sus Insrucciones técnicas complementanas.

5 Sistemas de monitorizacién tanto de la generacién como del aimacenamiento y a
demands de energia séctrica de instalaciones consumidoras abastecidss. por
instalacion objeto de a ayuda. que redunden en 1a opfimizacién de Ia gestén ¥
produccion. Estos equipos deberén ser propiedad d Ia persona beneficiara de
ayuda.

60 Obra oivi, cuando esté relacionada directamente con las actuaciones objeto de
ayuda y aquela que sea necesara para Ia correcta sjecucién del proyects, como.
pueden ser los casos de refuerzos o renovasiones parciles 0 folaies de sz
Gublertas que abergarén s instalaciones de generacién objeto de subvencion.
Asimismo, s consideran subvencionabies como obra cvi las siguentes partidas:
Caificariones nacesarias para Ia materaization y & buen funconamiento de
instalacién de generacian yio simasenamiento eléciico, excavagiones, Zanjas ¥
anaizaciones y tubsrias ssociadss a Ia instlacidn de generacion, sistemas de
integracibn de anergia elécrica y gestin de Ia demanda de energia, ayudas de
albafieria, instalaciones auiares necesarias, viales de servidumb nferna de
instalacién, adecuacibn de accesos para Ia instaacién, edificios de contol,
plataformas de montaje instalaciones. temporales, restauracién y medidas
medoambentales correctoras después de las cbras. Para ser considerado coste
elegihe, las obras deben cumply Ia condicicn de que al menos el 70 % (en peso)
e los residuos de constnuceion y demolicin 1o peligrosos. generados (con
exclusion de los residuos con cdigo LER 17 05 04). se preparen para s
reutiizacién, o recicaje y Ia valorizacibn de oiros materales, inciidas. las
operaciones de  rellenc_uilizando residuos para. sustiur oiros materises
Anélogamente. en los proyecios objeto de subvencién que impliquen aigin tipo de
demoliién. sa inclid Ia péctica de demalicon selecta

7 Los costes de Ia redaccidn de s proyecios o memorias técricas relacionados con
1as tipologias de actuacién objeto de ayuda.

8 Los costes de la disceidn faculatva relacionados con Iss ipologias de actuacién
objeto de ayuda

9 Los costes de coordinacién de Seguridad y Salud de Ia obra y moniaje relacionados.
on a5 ipologias de actuacion objeto de ayud.

10° La siminacién del riano en s cubiertas nchidas en los proyectos de genracién
obieto de subvencién en ol émbio de instalaciones Solares folovoltaicas.

11 Costes asociados a 1a gestén de reskduos necesarios por derivarse drectamente
de las actidades objets de subvencién.

129 En el caso de que las instslaciones solares fotovolsicas se wbiquen sobre
marquesings destinadas exclusivamente. como cubierta de sparcamienios. serd
Subvencionable el costs de a5 esiructuras de 1 propias marquesinas.

13° Otras partdas que sean debidamente justfcadas como necesarias (ausiares 0no)
¥ istintas de las recogidas com costes o subvencionables.
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b) Hacer constar expresaments en i documento contractul de Ia compravents:
1° Que dicho bien ha sido abjeto de apoyo del presente Programa.

2° Que 1a rueva adauirente asume[a posicién juidica de a persona benaficiaria
e 1a ayuda, 3l menos, hasta el vensimiento e las obligaciones que se
erven de 1a condicién de persona beneficiara de a ayuda.

3° Poner en conocimiento de EVE la compraventa reaizada, en un plazo méimo.
e tres (3) meses a contar desde su formalzacien.

En caso de inobservancia por Ia persona beneficari de Ia ayuda de las exigencias
inherentes a Ia enajenacion sehalada, ésta vendrd obligada a asumi el rentegro,
total o parcal segin proseda. de la ayuda perckida.

9. La persona benefiiaria s compromete, asolctud de EVE, a nformar da evolucién
delos resultados de a actuacion subvensionabie y @ permitr su digacién, durane
n plazo de ez (10) &R & contar desde Ia fecha de sbon de Ia ayuda por parte
deEVE

10 Cusndo la persons benefciaria de la subvencion sea una empress, os gastos
subvencionables en s que haya inouido en sus operaciones comerciales deberdn
haber sido abonados en los plazos de pago previsios en la normativa sectoril que
le 522 de apiicacién o, en su defecto, en los estabiecidos en la Ley 42004, da 20 de
diciembre. por Ia qua se establecen medidas de ucha sontra a morosidad en las
operaciones comerciales.

11 La persona bensfiiaria se compromete a no incur en un supuesto de
desiocalizacién en los témminos dispuestos en ol Tiulo  de a Ley 2012023 Siempre
que con motio de la actuacién subvencionable y/o de la naiuraieza de la persona
beneficiaria nos enconiremos ante. un supuesto de desiocalzacion empresaral,
resultarin de obligado cumpliento para Ia persons benefciara las obligaciones y
onsecuenciss desertas en o= atcuios 48 a 51 de 1 citada Ley 2012023, incuido &
reintegro de a ayuda percibida.

12 Comuricar  EVE la modiicacién de cualquier sircunstancia tanto objetiva como
Subjetva que hublese sido tenida en cuenta parala concesion de a ayuda y facltarle
cuanta informacién e sea requenda en el fercico de sus funciones de fiscalizacién
e desting e 1a ayuda

13 Enlo relativo a las cbiigaciones en matera de publicdad, todas las medidas y.
‘acciones. de informacién y comuricacon que se lleven & cabo requieren o
reconocimienta de a persona benefciara del apoyo del EVE. Para ello:

2) Toda accién que se realice en soperte papel. pégina web, App o audiovisual,
contendri una referencia expresa a que Gicha actuacion o proyects ha sido
Subvencionado por @ present Programa. En cualesauiera de s acciones que
e lleven a cabo se debers inclir el logofipo del EVE, e cual estard isporible
n 1a pégina web del EVE en fornato veclorial y &n su dfima version mis
Sctuaizads

b) Poner a_disposicibn del EVE la_informacién_derivada del proyecto
Subvencionado, al objeto de ciundir sus resutados, previo acuerdo, de manera
conjunta.
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oiras personas juridicas en dlguno de los supuestos del régimen de
incompatisidades. previsto en 1a Ley 531084, de 20 de diciembre, de
Incompatitiidades del personal a senvicio de las Adminisiraciones Pibicas, y
enla Ley 172014, de 26 de juni, Reguiadora del Gédigo de Conducta y de los
‘Gonfictos de Intereses de los Cargos Pibicos, o Fatarse de cualquiera de los
cargos sectivos regulados en Ia Ley Orginica 5/1085, de 10 de juio, del
Régimen Electoral General, on los términos establecidos en ela.

0.0 teer ia residencia fiscal e un pas o teitori calffcado reglamentariamente
‘como paraiso fiscal

P. Si a5 una empress, se compromete a no incurir en desiocalizacién empresarial,
on o5 térmings delarioulo 40 de'a Ley 2012023, de 21 de diiembre, Reguiadora
el Régimen de Subvenciones.

Q.Se compromete a cumplic Ias siguientes especiicaciones para la gestién de
residuos:

1) Que el proyecto, ylas actividades que se desarmollan, no causardn un perjuiio
Signifcativo a medio ambiente

2) Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de consinioeién y demolicién no.
pigrosos (excluyendo sl material nstural mencionado en 13 categaria 17 05
55 ehia Lista suropea de reskiuos establecksa por a Deeiien 20001532 /£C)
‘generados en e sio de consiruccién se preparard para su reutizacién.
recicaje y recuperacién de ofros materisles, inciidas las operaciones. de
relleno uiizands resicuos para susii oros materales, de acuerdo con la
jerarquia de resicuos y o Protoceio de gestin de residuss de consinicaian y
‘Gemoicén de 1a UE.

2) Se limitark Ia generacién de resicuos en los procesos relacionados con I
‘consisuccién y demlicién, de conformidad con of Protocolo de gestn de
residuos de consinucaibn y demoliion de la UE y teniendo en cuenta las
mejores téonicas disponiblas y uiizando la demolicin selectiva para permit
a eliminasin y manipuacion segura de sustancias peligrosas y faciar 1a
reutitzacin y recicaje de ata calidad mediante Ia elminacién selectva de
materaies, uizando s sistemas de clasficacién disponibles para residuos
e consiniccién y demlicin. Asimismo, la demolicion se llevard a cabo
Segin o indicado en ol Decreto 11272012, de 28 de juni, por o que se regula
12 produceién y gestin de os residuos de constnuccion y demolicién

4)Se va & cumplic con s legisiacién vigente en materia de residuos en
‘consiruccién y rehabiltacion reguiada también por o Real Decreto 1052008,
por el que se regula a produccién y gestién de los residuos de constuceiény
‘Gemoicién. que cbliga a s proyecios de consinucaénirehabiitacion a il
i plan de gestian de residuce indioando Ia cansdad y S5 se reutizan,
Valorizan o aminan, y disponer de a documentacién que 1o acreda Una vez.
restizado.

5) Los componentes y materisles uiifzados en i desarrollo de Ias actuaciones
prevstas o conlendrin amisnto ni  sustancias muy preocupanies
Identitoadas a parir d 1 hsta de sustancias sujetas & SulorZacon qus fura
en ol Anexo XIV del Reglamento (GE) 160772005,

R.La previsién de que, en cémputo anual la suma de la energia eléctrica
‘consurida por parte delde la consumidor/a o consumidores/as asosiados. a 3
instlacion e generacién para auloconsumo objeto de ayuda &5 gus o superior
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‘compatibles con olras subvenciones o ayudas que pudieran concederse para el
ismo proyecto o actuacién. procedentes de cualesquiera adminisrationss o
entes piblicos o privados, nacionales, de Ia Unibn Europea o de organismos
internacionales, cuando_dichas medidas de ayuda se refiean @ costes
Subvencionalies diferentes, o cuando las medidas de ayuda se corespondan
ot o parcisiments con los mismos costes subvendionables y su scumulscian
1o Supere a intensidad de ayuda o el mporte de ayuda mas elevados spicable
on funcion de o establecido en i Reglamento (UE) 65112014, de 17 de jurio de
2014, por ol que se declaran detemminadss categoriss compatbies con &I
mercado inerioren apiiacin de os ariculos 107 y 108 del Tratado (DO L 167.
de 25.06-2014). modiicado por o Reglamento (UE) 13162023, de 23 de juic.
de 2023 (DO, L 167, de 30-06.2023).y en conereto por su artiuio 41. <Ayudas
2 1a inversién para a promosién de 1 energia procedent.de fuentes renovables
.

En caso de que la fnanciacén de la Unién gestionada centralmente por las
insttuciones, agencias, empresas comunes u olros érganos de a Unién, que no
‘st directa o indrectamente bajo o contol de Estado miembro se combine con
‘ayucdas estatsles, dnicamente se fomarin en consideracion estas Glmas para
eterminar i se respetan los umbrales de notficacién y las. intensidades
misimas de ayuda, siempre que el importe tolal de la financiacion piblca
‘concecida en elacién con los mismos costes subvencionables no exceda de los
Porcentajes mamos de fnanciasin Ssiabiecidos &n 18 nommatva Suropea
aplcable

b) Para_el resto de las personas benefisarss, las ayudas a perciir serdn
‘compatibles con cualesquera oiras. subvenciones o ayudas que puderan
‘concederse para la isma finalidad, siemre que consideradas en su conjunto
o Supongan una sobrefinanciacién del proyects, es deci, no se subvencione
s el 100 % de la invrsién. en aplicacén del ariculo 10 de 1a LGS, a1 como.
el articuo 16 de la Ley 202023,

) En cuslquier caso, en aras de eviar la sobrefinanciacién y en aplcacién del
artcuio 18 de a LGS, asf como del articulo 10 de a Ley 2012023, ol importe de
a5 ayudas oforgdas en ningin caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente
e concurrencia con ol subvenciones, ayudas, ingresos o ecurscs, supere
i oste de Ia actvidad subvencionada.

@ En ol supuesto de que las ayudas provenientes de oiras entidades se
materaizasen con postercrdad a 1a resolucién de concesibn de la subvencion
por pare del EVE. a persons benefiiara esta obligada a comunicaro al EVE .
Sidel anslisis del conjunto de ayudas, procede la minoracion de la cuantia de la
Syuds, ésia se comunicard medants. Ia_ comespondients. resolucion de
revosacion pardial ototaly con career previo al abon de la cuantia de a ayuda
fnaimente resularte.

3. Subcontratacién o contratacién con terceros de las activdades subvencionadas

) onforme a o previsto en el artiuio 20 de 1a LGS y en el rtculo 08 del RGS y
o artculo 31 de Ia Ley 2012023, se enfinde que una persona beneficara de 1
‘yuda subcontrata cusndo concierta con terceros I3 sjecucion tofs o parcial de.
1 actvidad que constiuye o objeto de la subvencion. Queda fuera de este
‘concepto la contratacin de aquelos gastos en o que fenga que incur
persona benefciaria de la ayuda para 4 realizacion por 5 misma de la activdad
Subvencionads.
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Declaracinresponsable rmada por o o a solctante o porsu representante legal.
donde conste que, en ol ransourso de las obras, se ha cumpido Ia condicin de
ue i menos el 70 % (en peso) de los residuos de consiuccién y demolicién no
peligrosos generados (con exclusidn de 10 residuos con cédigo LER 17,05 04), sa
preparen para Ia reutizasién, of recidale y 1a valorizacién de oiros materides,
incuidas las operacionss e relleno uiizando. residuos para st otros
materias.

E1 EVE podra recabar a la persona solitante la infomnacién y documentacién

‘complementaria qua estime necesana para o corecto andisis de Ia justfcacién de
ayuda.

2 Para inversiones paraa realizacién de instalaciones para 1a electrficacién de

o5 consumos térmicos mediante fuentes de energias renovables

i Justicacién documental de 1a correcta siecusion de Ia actuacién <ex posts, segin
=1t de actuacion sjecutada, en su caso y cuando sea preceptive:

A Certifcado final de obra suserto por la dieccién de la obra y direccién de
iecucién de la obra, en 0250 de que sea preceptivo.

B Deciracién responsable de puesta en senico de slementos de generacién
térmica con sello e Grgano competente de Ia CAPY de acuerdo con ol RITE.

C. Adicionaimente, se adjuntars copia del proyecto o memeria técrica de diseRo
(segin proceda para a tpologia de actuacién) de haberse aportado al érganc
competente.

i En o caso de bombas de calor de os fpos recogidos en las presentes bases, se

‘acredtari o valor del SPF mediante las especiicaciones tSonicas delfabricants del

eauipo.

. Reportaje fotogrifico de Ias actuaciones reslizadss, que incluya fotografias de |

Situcion general después de lss sctuaciones, y en su caso. de los equpos &
instalaciones principales fiales objeto de la ayuda, asi como de sus placas de
caracteristcas. En el caso de que se disponga de sistema de moniorzacin, se
proporcionarén imagenes de a pantalia de visualizacién de datos.

. Sélo en i caso de instalacion de clmatizacin mediante bomba de oslor aire-gire 0

roofiop ara-are, sers necesario aporar.

A Sila instalacién de generacién elcirica es de autoconsumo indvidual bajo RD
2042016:

~ Declaracién responsable de puesta en senvicio de elementos de generacién
léctrica, con o selo de érgano competante.

- Factura suminstro aléctico de s direceién en I que se ubique el sistema de.
cimatizacin objeto de subvencion.

B Sila instalacién de generacién eléotrica es de autoconsum colectivo bajo RD
24412010 (agrupacion, comuridad energética )

~ Declaracién responsable de puesta en senicio de slementos de generacién
léctrica, con o selo de érgano competante.

- Factura suminstro eléctico de a direceién en I que se ubique el sistema de.
cimatzacitn objeto de subvencion.
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Donde Ps es la potencia de Ia intalacién de generacién instalada en Kiovatos pico
(KWp) en caso da nstalaciones fotovotaicas y klovatos (kW) en saso de instalaciones.

il

La ayuda de generacién no podrd superar el coste subvencionable de Ia actuacién
realizada o, si proceds, o coste subvencionable resultante. una vez aplcados 105
Fecortes dervados de las imitasions establecidas en este Programa. e dec, & soste

elegivle.

En cualauier caso, a cuantia de a ayuda resutants tendré como limie maimo @l 65 %

del coste elegie

Los méuios de generacién que definen 1a ayuda a cada una de las actuaciones son 05

siguientes:
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Estos miuios se verén ncrementados en o caso de que se renueve 1a superficie otal
de lais_cublertals. sobre las que se colocard, Ia instalacidn solar folovoltaica

(Slminacion amianto, cambio esiructura,

fotovoiaioas que sirvan somo cublerta de aparcamientos

3 también cusndo s instaien marquesnas

Para que estos méduos adicionales sean considerados, es necesario que a menos &
80 % de la potencia toal de generacion esté ubicada sobre fals cublertals en lals
cualis se haya procedido a 1 renovacién de 1 superfce total (elminacion amianto,
‘cambio estructurd, ). En of caso de marquesinas para aparcamientos, amtian 56 ha
e cumpir que o 30 % de la polencia tofal de generacion se instale sobre as

margquesinas fotovotaicas.
ctuacenes comiemeniras
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Decimocuarta. Incumplimientos.y rintegros.

1 incumpliiento de los requisitos establecidos por esta convocatoria  par las demis
o aplcables. ssi como por 55 condiciones que, en su caso, s establezoan en
resciucén de concesion de Ia ayuda, dard lugar, previo opotuno expedente de
incumplimiento, ala evocacion parcial o otal de a misma y a a obligacién de reinegrar
2 EVE la ayuda y los interases de demora, conforme a o dispuesto al respecto en o
Tt I de la Ley 202025, sin perjuicio de las acciones legales y sanciones que
orespondan. Ademss de Ios supuestos establecidos en i artculo 37 de Ia LGS,
artculc, 38 de la Ley 2012023 y los restantes establecidos en estas bases, podrin
determinar a pérdida del derecho & cobro o i reintegro total o parcial de Ia ayucs
‘cuando los incumplimientos constatados restten subsumibles en las causas previstas
en dicha normativa o en las presentes bases y previa ramiacién del sonraspondiente
procedimients:

1. La constatacién, como consecuensia de actuaciones de fiscalzacién o coniral, de
incumplimientos de Ia nommstiva splicable a 13 ayuds.

2 El incumplimiento de Ia obigacién de comunicar, en su caso, a obtencién de
otras subvenciones o ayudas para a misma actuacién objeto de ayuda por ef presente
Programa, en funcin de a cuantia dea ayuda obtenids por a actuacion y o oliicad.

3. Bl incumplimiento delas obligaciones de publicidad establecidas en estas bases.

Procederd o reintegro parcal o total de las canfidades percibidas por la persona
benercaria y la Sxgencia del inerés de demora comespondiente en materia de
Suibvenciones desde &l momento del pago de a subvencién hasta Ia fecha en que se
acuerde Ia procedencia del reintegro, o hasta Ia fecha en que fa deudora ngrese &
reintegro i o5 anterior 2 esta

¥ cuando deba reintegrarse de forma parcial por haberse aproximado de modo
signifcativo al cumplimiento tota del abjelo de la ayuda y se acredie por 1a persona
beneficana 12 achiacion nequivoea fendents al CUMPITIENo de SUS ComprOmISos ¥
obigaciones conforme a estas bases, =& atenderd o grado de cumplimiento de los e
¥ Objetvos previstos en exte Programa siempre bejo enferos de proporcionaidad.

La incoacién y resclucién de los expedintes de revocacién y. en su 6350, rentegro
parcial o totalde las ayudas corresponderdn a a Direceion General del EVE.

Decimoquinta. Cléusuia de informacién sobre la proteccién de datos 3 las personas.
Soictantes

Infmsoion sobreprotin = it
7 S 28 Regaer U2 231627 oe peresoen e 5358)

e nscooc erenon @ve)

Recporsatie o st | Dimcolr: Aamesace U 3, 4P, 4011, 6o @)
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etéctrica renovable para autoconsumo, ol aimacenamiento asosiado y la slecifcacién
Fenovable de los Gonsumos térmicos. La micativa Eguzki Hotz contrbuye, en los
términos defindos en ol PES, a a adaptacién de los edificos, o benestar termicoy a s
reduccién de la dependencia energélica. La. contrbucién se medira mediante los
incicadores establecidos en el PES.
Enlo que respecta a este Programa Ia previsién de objetivos del mismo y en qué modo.
contribuye a dcho Plan, &5 com Sigue:

1. Nimero de proyectos subvencionados: 13,000

2. Potencia eicrica instalads: 150 MW.

3. Capacidad de amacenamiento eléctio instaades 138 MWh

4. Potencia térmica intalads: 100 MW

1 Plan Estratégion de Subvenciones del EVE vigente se encuentra disponible en la
Siguiente direcain: htps:/unw eve.eus/CorporatvolPorial de-
TransparenclEVE aspx

‘Segunda. Carscer de las ayudas concedidas.
Las ayudas que se concedantendén a consideracion de subvencions afondo perdido.

Teroera. Normativa comunitaria apicabl.
1. 1 presente Programa y las subvenciones que se concedan en su apicacién, son
‘con 6l mercadeo nteror, a tenor de o estatiecido en ol apartado 3 del

artculo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europes, estando exentas
dea obligacin de notficacion a a Comisién establecida en o artculo 108 de dicho.
ratado.
Para ol supuesto de solitantes que tengan Ia consideracién de empresa conforme
al Reglamento (UE) e 65172014 de la Comisién, de 28 de junio de 2014 (en
adelante Reglamento 051/2014). por & que se deciaran determinadas categorias
de ayuda compattes con sl mercado comin en apicacién de los arieuos 107 ¥
108 del Tratado, (DOUE 2014 L 187). las ayudas pravistas en este Programa se
enmarcan en o imbito el stado reglamento, asi como a a normativa europea que.
e su caso. o modfique, prorrogue o susttuya, y en paricular, en o articulo 41 dei
Reglamento 5172014 <Ayudas & Ia inversién para Ia promocion de Ia energi
procedente de fuentes rancvables (..)» conforme a suredaccién Gfima dervada de
s modicaciones incorporadas por o Reglamento 2023/1315, de 23 de junio de
2023, por el que se modfica ol Reglamento 8512014 y el Reglamento 202212473
(©oUE L 16711).

La concesién de fas ayuas quedaré condicionada, en todo caso, @ a existencia de
un marco juidco de ayudas de Estado que olorgue cobertura a las mismas y al
cumplimiento de s requisitos y condiciones establecidos en la normativa europea
que resulte apicable.

En caso de modifcacién, prémoga o susttucion del Reglamento (UE) n 8512014
durante 1a vigencia del Programa, las yudas que se concedan con posteriordad se
Someterén 2 1a normativa europea que resulte de aplicacion, sin perlico de las
modificaciones de Ias prasentes bases aue, en su caso, resuten necesarias para
garantzar su adecuacién 2 dicha nomatva
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B Descrpeién técnica del proyecto, que deberd inoi como mirime:
1) Potencia tota de fa nstalacién
2) Configuracién de la instalacién: tpo de estructura (copianr, incinada, con
seguidor, ).

3) Onentacion:en o caso fotovoltaleo de acuerdo conla desviacién conrelacin
al sur, nguio de incinacin.
4) Calouio de rendmiento. En o caso especifico de nstalasiones fofovoitaicas.
el cilculo se reaizarh sobre a base del Sistema de Informacién Geogrifica
e Iradiacien Folovoliaica (PVGIS), desarralado por la Comisién europea, y
considerando unas pérdidas estindar del 14 %, a través del siguiente ik
hipsire rc.ec.europa.eulprg_tooislesi#E V.
5) Simulacién de a previsién de a produccién anual.
©) Equipamiento propuesto:
o Equipos de produccion léctrica:
2) Nmero de equipos de produccién eléctica (médulos folovotaicos) y
su potencia nitara.
b) Marcay modelo
©) Tipo de tecnologia de los equipos de produccién: debe especiiarse
entre_otras caracterisicas. o fipo de panel monocristaino o
polierstaino.
o inversar
2) Nimero de inversores.y su potencia unitaria.
b) Marcay modeio
©) Caracteristioas tonicas especifcas.
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Se establece como ratio méximo subvencionsble para la instslacién de
‘almacenamiento un fotal de 4 KWHIKWp © KW nstalado, segin o po de instalacién
<2 fotovoltaioa o sbica). Se permie I insalacién d baterias de mayor capacidad
que a citada, si bien no sers objeto de subvencién 1 pare de aimacenamients que
xceda of valor sefalado para tcha ratio

La instalaitn e amacenamiento deberd absorber al menos el 75 % de su enrgia
anusl d Ia instlacién de generacién de energia elécica renovable dirsctamente
conectada. segin i articulo 41.1.is del Reglamento (UE) 65172014 (modifcado por
en i Reglamento (UE) 20231315 de la Comisién de 23 de juri de 2023).

Las instalaciones de aimacenamiento con baterias de plomodcido o son objeto de
Subvencidn por o presente Programa.

Las instalaciones, salvo en el a0 de que sean ailadas, deberdin contar con un sistema

e monitorzacién de la energia sléctica producida por la instalacion cbjeto de

Subvengion. La informacién. deberd ser acoesible a través de disposiivo movi o

picacion web. Las funcionaldades de este sistema serén lss siguentes:

10 Este sistema debers mstrar como mirim 1a energia producida por la instalacién
el corresponcente consumo energético. proporcionando informacién diaria, mensusl
yanual En e caso de instalaciones de generacion de o colectvo, Gnicamente serd
neoesario mostrar I energia producids

2 De forma complementaria, o sistema pod mostrar datos adicionales como pueden
ser las emisiones de CO2 evtadas y los ahomos energéticos y econamicos
generados por a instalacién.

b) Inversiones para Ia realizacién de instalaciones para la electificacién de los.
Consumos térmicos mediante fuentes de energias renovables

Tendrin la consideracién de subvencionable las inversiones en instalagiones de
‘energias renovables en a CAPY que incluyan borbas de caor de cimatizacion y/o ACS

Los casos de uso de tecnologia aerotérmica, geotémmica con sondeos vertcales. &

Pidrotérmica, basados en sistemas hidréricos mediante Ia ulizacién exclusiva de agus

Serin objeto de subvencién para todo ipo de persona benefciaria,

Adems, 8l en algunos casos, que se especifican mis adelante, serén objeto de

Subvencin los sistemas de cimatizacién mediante bombas de calor aie-aie, nchudos.

los sistemas roofop. Para que este tipo de sistemas sea objelo de subvencién se

deberén teneren cuenta los siguientes crerios y condiciones:

10 Se contemplan los casos de instalaciones f§as (o mévies) basadas en bombas de
calor aire-sire de expansin directa que proporcionen climatizacion para el bienestar
térmico de as personas.

20 A efectos de este Programa, se entenderd por sistema roofiop (sire-aire) aquela
bomba de calor auténoma de expansion directa, instalada en cubiera, que nfegra en
una Gnica unidad los. elementos de produccién témmica, ventiacién, filzacién ¥
tratamiento de air. y que proporciona calfaccién yio refigeracién mediante Ia
impuisién drecta de aire cimatizado a los locales acondicionados a través de una
red de condiuctos, sin utizacién de un Gircuto hidrdulico inerir de disrbucién
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Las ayudas a la instalacién de almacenamiento se clorgarén como importes fios
itarios o eméduioss que cubririn como maximo o coste subvencionabla toal
Ayuida de smscanamiento = Miduo aimacensmiento x Cap.

Donde Cap es Ia capacidad nominal de la instaacién de aimacenamients reaimente
instalada en kiovatos por hora (KAH).

La ayuda de aimacenamients no podré superar ol coste subvencionable de Ia actuacién
realizada o, si proceds, o coste subvencionable resultante una vez aplcados 1os
Fecortes dervados de las imitasionss establecidas en este Programa. e dec, & coste
elegivle.

En cualauier caso, a cuantia de a ayuda resutants tendré como limie maimo @l 65 %
del coste elegie

Los médulos de simasenamiento que definen 1a ayuda a cada un de las sctusciones
son los siguientes:

[——— Moo s
[eeo—r—ry P
rsasoenoeamseramen cap- 10 vy Cop 120 o )
[E——— -

La ratio méxima subvencionable ser de 4 KAN(KWp folovotaico o KW e6ico), tanfo
para nuevas instalaciones_de almacenamiento, como para ampliaciones de
nstalaciones ya existentes. Se permite Ia nstalacin de aimacenamiants de mayor
capacidad que Ia ctads, sin subvencin para Ia parte de aimacenamiento que exceda
dicha rato.

Pars ol cliculo de esta ratio se considerard la capacidad total nominal de
aimacenamiento (nueva ylo existente, en KVR) y 1a potenda fotal de generacién (ueva
Vio existente, en kINp fotovoiaico o KW e6ico).

b) Cuantia de Ia ayuda en inversiones para la realizacién de instalaciones para
I clectrificacion de los consumos térmicos mediante fuentes de energias
renovables

La potencia, expresada en kiovatios, a efectos del elculo de a ayuda se comresponderd

Gon1a potencia de produceién térmica nstalada (kW)

10 Céloulo de la ayuda para las personas benefciarias que no realizan ninguna
actividad econémica por la que ofrezcan bienes yio senvicios en ol mercado, a
xcapeién de los ndiados en el spartado b). subapartado 3 de este mismo punta
3. Cuantia de a ayuds.
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Decimosexta. Naturaleza adminisiratia,juriscicién competente.y ofras disposiciones.
apicables
1. Las resoluciones de EVE son de naturaleza adminisirativa y la jurisdiccion

Gompetente en materia de subvenciones gestionadas por ol EVE es la confencioso-
Scminisirata.

Las resoluciones que dicte el EVE con ocasién de Ia resolucién y siecusién del
procedimienta de coneesion de s presentes sy fienen nalurslezs adminsiraing
por lo que se pora interponer frane a ellas i recurso adminisiativo que proceda,
asi como acudi a ajuisdecién contencioso-adminisrativa

2. Uso de imégenes: el EVE se reserva i dercho de uso de lss imégenes obienidas
de las actuaciones objeto de ayudas provenientes de Ia convocatora del prsente
Frograma.

3. La presencia de erores o ausencia de informacin y documentacién en la gestin de
Ia Soictud de ayuda por parte de la persona beneficiara de la ayuda, y que afecte
directamente a s determinacion de Ia cuantia de sy s forgar por €l EVE. serd
responsabildad Grica de Ia persona beneficaria de Ia ayuda. Por alo, en ningin
250, el incremento del gasto efectvo incurido respecto del tenido en consideracién
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F. No ha solitado o reciido ofros ingresos (p.e. CAE) o recursos, pibiicos o
privados para la misma actuacion o fialidad. En caso de haberios soliciado o
recibido, se indicard el importe de lo solctado u oblenido, asi com 1a entidad
concedante.

En caso de haber recibido olros ngresos o recursos. se debers aportarcopia de.
Ios instrumentos juridicos por o3 Que se han olorgado los fondos.

La presentacién de a solctud de ayuda conllevar la autoizacién de'a persona
Solaitants para que el érgano congadents oblenga de forma directa, a ravés de
certficados telemdticos, nformacion relativa a1a obtencién de cualesquiera oros
ingresos o recursos en case de que los mismos se encueniren en posesion de
s Admiistracién,

6. En conjunto con otras ayudas, subvenciones, ingresos, ingresos del Sstema de
‘GAE o recursos, piblicos o privados, no se ha meurrdo en sobrefinanciacien y.
e compromete & no Sobrefinancia 3 actuacién o finaidad objeto de solictud de
ayuda.

H. Noincurre en alguna de as sircunstancias impedientes recogidas en os artiuios.
108.4 de Ia Ley 712022, de 8 de abri, de residucs y susios contaminados para
una cconomia circular, o artculo 118 de 1a Ley 1012021, de 8 de disiemb, de
‘Administracion Ambiental de Euskadiy ol ariuio 82 de Ia Ley 412023, de 28 de
febrero, para a iguaidad resl y efectiva de 55 personas frans y para 2 garantia
delos derechos de las personas LGTBI

1 Si realza una actidad econmica, o se encuenira sancionada por decisién
‘adoptada por la UE: no estd en crii. segin 1o establecido por las Directices
‘Comunitaries sobre ayudas estatales de saiamento y de reestnichuracion de
‘empresas en crisis (Comunicacion de la Comisién, 2014/C 24a/1,de 31 de juio
da 2014) i se encuenira sujeta 2 una orden de recuperacién pendiente sobre
‘cualquier ayuda o subvencién que les hubiera sido olorgada con anteriordad.
bien por haberse dedlarado ayuda flegal @ incompative con ol mercads interior,
bien por cuslquier tpo de incumplimiento de las obligaciones que le vinieran
strbuidas en a concesin,

. No tiene por objeto social o se dedica, en todo o en part. a la produccién.
‘comercializacién y fanciacion de armas (Ley 1412007, de 25 de didembre, de
‘Garta de justicia y Soldaridad con paises empobrecidos del Pais Vasco).

K. No ha solcado a declaracién de conourso, no ha sido declarada insaivente en
cualquier procedimiento, no se halla declarada en concurso, salvo que en éste
haya adquirdo a eficatia de un convenio, no esté sujeta a infervencien judical
9o ha sdo inhabiltada conforme a1a Ley 2212003, de © de ulo, Concursal sin
que haya concluido el periodo de inhabiitacién fjado en Ia senfencia de
Caificacion el concurso.

L. Noha sido sancionada, mediante sentenciafirme, con a pérdida de a posibiidad
e obiener subvensiones, por deltos de prevaricacin, sohecho, malversacion
e caudales pblicos, trfico de infuencias, fraudes y exacciones legales o
eitos urbanicicos.

.o ha dado lugar, por causa por 1a que hubleran sido declarados culpatles, a s
rescllcién firme de sualauier contrato celebrado con a Adminisiracion.

.o estén incursas, la persona fsica, las administradoras o admiistradores de
a= Sociedades mercanties o aquellas que ostenten Ia representacion legal de
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La ubicacién del proyecto debers quedar dlaramente identiicada pudiend
reaiizarse aportando la drecain postal completa (calle, nimero o km y
muricipio), municipia y parcela o nimero de poligono, Ia referencia catastral o
las soordenadas UTH.

Especifaciones técnicas del fabricante del equipo de generacién térmica (copia de
la documentacién técnica proporcionada por o fabricante).

En los casos en que sea cbigatoria su elaboracién para legalzar Ia instalacién,
debera aportarse el proyecto (en o caso de que se predse para legalzar
instalacion, de acuerdo con o establecido en el RITE) o memoria éenics, donds 52
eserisan sdecuadaments lss actuaciones & realzar y 5 Shuadién de parida.

Para as actuaciones subvencionables, en aquellos casos en 05 que o se requiera
i proyects ni memria téonica en base  Io estabiecido en ¢l RITE, en Ia memoria
descriptiva técnica del proyecto se afadia a os datos anterores

= e e
ety
e —
[
e,
ey
[ —————
= EEeE b

Gampo e captaoen
610 en el caso de instalacién de cimatizacién mediants bormba de calr aie-aire
o rooftop aire-aire serd necesario aportar declaracién responsable fimada por la
persona saitants de la ayuda. en la que se deberd indicar que & CUPS de 1a
irecsion de ubicacién de Ia instalacién de olmatzacién estard asociado de forma
directa o indirecta a una instalacién de generacion eiéetrca de origen renovable
nueva o existnte.

Documentacién a aportar en fase de Justificaci

Todos los documentos se aportarén en formato PDF, con el fexto en horizontal en su
visién en pantala, y preferentemente sin comprimir.

@

-

Documentacién administativo-econémica requerda para justicar las actuaciones.
reaiizadas.

Declaracién responsable frmada por o o a solctante o porsu reprasentante legal.
donde conste detallado que la persona solitante de a actuacion

i No se encuenira en ninguna de las stuaciones previstas en los ariouios 132,
133y 133 bisdela LGS,

i No estarincursofa en inguna de las crounstancias previstas en of arou 13
dela Ley 202023,
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térmica. No tendrin esta considerscién los sistemas denominados como mulsplt,
spit o VRF.

3 Este tipo de sistemas de cimatizacion sers objeto de subvencién 5510 en el caso de
que el CUPS eiécirco de la direccin de ubicacién de Ia nstaacién de cimatzacién.
xté asociado de forma directa o indecta 3 una nstalacion de generacion eléctrica
renovable nueva o existene.

4°Los sistemas de climatizacién mediants bombas de calor aie-aie, 3 excepidn de
o= sistemas roofiop. inicamente serén subvencionables n 0s siguntes casos de
personas benefcarias y ambtos de actuacién:

2) Personas benefciarias que no reaicen actividad econémica que lleven a cabo I
sctuacion subvencionsble en viviendas destinadas 8 Uso excusiamente
residencal

5) Pequsfo comercio. A los efectos de este Programa, tendrin la consideracién de
‘establecimientos de pequefio comercio aquellos establecimientos en Ios que
Gesarollen su sctiidad personas bensfcarias que. ejerzan una actvidad
‘cconémica, tengan la consideracién de pequefia empresa y cuya actvidad
principal =6 encuentre clasifcada en Ia dvisidn 47 del CNAE 2025 (comercio sl
por menor), siempre que la actuacién subvencionable se lleve a cabo
‘exclusivaments en diehos estabiecimientos.

5 Los sistemas de cimatzacién mediante roofiop ire-are serin subvencionables.
para todos los sectores de actuacén y. ademis, para fodas las personas
beneficarias contermpladas en la base cuara

Para todas las insalaciones objeto de subvencién, con independencia de su teonologi
= exige un rendimients medio estacional (SPF) superior 3 2.5

Las instalaciones deberén cumplr, cuando comesponds, con 05 requistos establecidos
n ! Reglamento de Instalaciones Térmioss de los Ediicios (RITE). aprobado por Real
Decreto 102712007, de 20 de julo, asi como con cualauier oira normatva que les sea
de apicacion. Las bombas de. calor deberdn cumpl con los requermientos de
codisefio. establecidos en ol Reglamento 2016/2251 de la Comisién. de 30 de
Poviembre d 2016, que apica Is Direciva 2000/125/CE del Pariamento Europeo y del
‘Gonselo, porla que se instaura un marco para o establecimiento de requistos de dseRo
colégien aplcables a los productos relacionados con 3 Snergi, en o relsivo a lox
Fequisos de disefio scolbgico splcables a o= productos d cantamiento de aire. lox
producios de refrgeracion. Iss enfradoras de provesos de alta temperturs y lox
Ventioconveciores.

Para actuaciones geotérmicas @ hicrotérmicas que afecten a acuiferos se garantizard el
‘cumpliients de 1 Directva 2000/B0/CE. del 23 de octubre, por el que se establece tn
marco comuniario de actuacion en el misto de a polica de aguas para asegurarse de
ue o se produce dafo signficativa sobre los acuiferos, preservando la calidad del
gua y evitando ol estrés idrco.

Todas las nstalaciones geotérmicss deberén incli I ejecucidn de sondeos verticales
para & intercambio de energia térmica. Los Sondeos deberan ser realizados a una
profundidad adecuada para garantizar Ia estabiidad térmica del sistema y deberdn
Gumplr con Ia nommtva teonica aplicsble y smbiental vigente, ssegurando. un
ntercambio energétcd efiente y seguro.
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Las ayudas a a instaacién de generacion térmica se calcularén de acuerdo tanto con
= scluaciones da generacidn y sus méduios de ayuda por KW instalado; asi como, 51
procede, en funcion de importes de ayuda maxims por vivenda.

Los méduios que definen Ia ayuda a cada una de s actuasiones son los mosirados en
Ia siguient tabl, debiendo tenerse en consideracion que I mitacion de ayuda spicada
a vivienda, en ningin caso, serd de aplicacién a espacios habitables dedicados a otros

Moo apa | apves maumaper

cuzions 02 generacion e
& iz

Insaaiones serlrmicaspara imatzacien o ACS ) a0

Insazionss geolemicas pa cimazaomn yo ACS %8| 3200 s

Insaaiones geoamicas pxa cimaizaoRn Yo ACS 02

‘Setemasge cimatzaotn medete ot P .

‘Ayuda = Médulo de generacion x Ps.

Donde, P e Ia potencia tofa, &n KW, de cada una de lss unidades de produccién
térmica instaladas, debiendo fenerse en cuenta que Ias mismas e oblendran a ravés.
de las potencias de produccién térmica en calefaccién indicadas en las ichas técnicas.
o especiioasiones de ls fabrcants de s unidades de generacion de acuerdo con (o=
ensayos de la norma UNEEN 14511 segin la temperatura de uso indcada en la
memoria técnica o proyecto. En squellas unidades de generacién que suminisien
Calefaceén. refigeracion y ACS, se considerard como Ps Ia potencia unitara de
Caefacién de cada unidad, saivo en s casos en los que as unidades sean utlizadas.
‘xclusivamente para refigeracion. para las que se considerard como potencia (Ps)
potencia unftaria de refgeracin: s se presentara algiin caso de produceion excusia
da ACS, a Ps a adoptar serd a de produccién nitaria de ACS. En aquelos sasos donde
1a potencia Ps unitaria no se pueda justficar en base a dicha norma, se Sige la
presenacin de un informe fimade por tenicala competante o empresa acredtada que
justinque 1 potencia Ps.

En todo caso, Ia ayuda o podrd superar i 65 % del coste sieghle de
efectivaments reaizada y convenientemente justficada.

actuacién

20 Céleuio de la ayuda para las personas benefisarias que realizan actividad
econdmica por  que ofrezaan bienss yio sevicios en &l mercado.

Las ayudas a la nstaacién de generacion térmica se calcularén de acuerdo tanto con
as actuaciones de generacin y ol valor de su respecivo Coste subvencionable
unitario méximo (Csum) por ia potencia (kW) instalada. asi como en funcion de las
ntensidades de a ayuda a apicar en fucion del tamafo de empresa.
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2. Alos efectos del presents Programa. y  fenor de o reguiado en los artiuios 1y2
el anexo | «Definicién de pymes del Reglamento 85112014, se entiende por
empresa: «Toda entidad, independientemente de s forma jurcica, que ejerza tna
‘cividad Scondmica (eniendids (s misma como cuslquier actvidad consstente en
offecer bienes y senicos en un determinado mercado). En paroular, se
considararan empresas las entidades que ejerzan una acthidad artesanal u oiras
acividades a tiuio ndividual o famiiar, asi somo las sociedades de personas y 1as
‘asociaciones que sjerzan una actiidad econémica de forma reguiars

3. Los proyectos objeto de ayuda que estén enmarcados en el Reglamento 8512014
deberin demastrar que ol apoyo del presente Programa iene un efecto ncentivador
(ariouc © del Reglamento 651/2014) A estos efectos, se considerara que 1as
ayudas tionen un efecto incentivador s Ia persona benafiiara, anfes de comenzar
a rabajar en i proyecs o acihidad objeto de subvencién, ha presentado una
Soictud de ayuda que contine, al menos, Ia informacién sealada en o ariculo
52 del Reglament 051/2014. £n consscuenca, no se sseptarén solctuces de
proyectos o trabsjos que sstén enmarcados en i Reglamento 05172014 y que ya
hayan comenzads a sjecutarse con anteriordad @ la saliciud de. ayud
entendiendo como el ncio del proyecto o de 1os trabsjos la deficion del artculo
223) del Reglamento 65172014, Por ell, se exigira que suslquier compromiso en
frme de_siecucién. presupuestos aceptados, pedilos, contratos, facturas y.
justicantes. de pago comespondientes a Ia cjecucién de las actiacones
Subvencionables sean posteriores a las solciudes de ayuda para el caso de
personas benefisarias que realicen tna actvidad econémica por 12 que offezcan
Eienes o senvieios en el mercado.

‘Cuarta. Requisitos para aceeder a a condicién de personas benefciarias.
1. Podrin acoader a Ia condicién de persona benefiiaria de una ayuda, segin lo
previsto para cada tipologia de actuacion
2) Personas fisicas o personas juridicas, de naturaleza privada, que o realicen
pinguna actidad sconémica por 1a que ofrezcan bienes yio senvicios en
mercado.

1) Personas juidicas, de naturaleza privada, o personas fsicas que realicen una
aciidad sconmica por Ia que ofrezcan bienas o serviios en ol mercado.

&) Consorcios, asociaciones o agrupaciones de empresas o de personas fiscas.
Gon o in personaldad juridi, inluyendo, enire otros:

1° Comunidades de propietarios/as del sector residencial, reguiadas por
Ley 4811900, de 21 de julo sobre propiedad horizontal. que habran de
‘cumpii con o previso en la Ley 3812003, de 17 de noviembre.

20 Las comunidades de energias renovables y las comunidades ciudadanas
de energia, segin defricién de Ia Directva 201872001, del Pariamento
Europeoy del Conseio, de 11 de disiemire de 2018, relaiva al fomento del
uso e energia procedente de fuentes renovables, y de la Directva
20181044, del Pariamento Europeo y del Consefo. e 5 de juro de 2010,
Sobre normas comines para el mercado nteror de a eleciicidad y por a
que se mdifica la Direciva 2012127IUE, respectvamente. asi como del
artculo 4 del Real Decreto-ley 2372020, de 23 de juni, por of que se
aprueban medidas en materia de snergia y en otos Ambitos para I
reactivacion econémics.
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o Reguiador (en ol caso de instaarse):
a) Nimeroy tpo.
o Equipos de aimacenamiento (en of caso de instalarse):
2) Tecnologia (. gel. on-iio. ...
) Nimero de baterias.
) Capacidad fotal del sistema de almacenamiento (KWH).
) Fotencia toal e 1a instalacion e simasenamiento (K.
©) Marca y modelo de las bateras insaladas.
. En los casos de ampliaciones de insalaciones existents, se deberd indicar en
a memora los dstos tanto de 1a instalacion exstente como de Ia smpiacién

propuasta: cantidad. potencia ylo capacidad de los equipos princpales, 1540 el
e forma erenciada.

Para instalaciones de generacién eléctioa para autoconsumo con feenclogia edica.
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Las comuridades de propietarostas del sector residencial, comunidades de
nergias renovables y 55 comnidades cudadanas de energis, debersn indicar 8
menos un CUPS, siendo lo ideal especficar todos los CUPS de losias
Gonsumidores/as

ecnoogia(ge. ondto, )
‘Capacaa o e ssema e amacenaments o

Marca y moselogeas pateras nstacas





